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THC JOMNfr UNtVrfT«ITV 

applied physics laboratory 

S»NN»td MAHVIAMP 


I . AVAILABILITY 
A» Preflight 


1 


<KYLAB PRFFLIGHT 


UMPUTAT IONS 

FOR 1 

FUNCTinNS» ALL SITES 

COMBINED 



UNCT. #FAIL. 

AVAILABILITY 9031 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 

2 

0.98704 

0.92261 

TO 

0.99795 

A 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

R USB 

1 

0.99905 

0.98217 

TO 

0.99995 

B VHF 

1 

0.98800 

0.81247 

TO 

0,99936 

C USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C VHF 

1 

0.98800 

0.81247 

TO 

0.99936 

D 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

II 

1 

0.98800 

0.81247 

TO 

0.99936 

A 

0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

R USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R VHF 

L 

0.98800 

0,81247 

TO 

0,99936 

C USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C VHF 

1 

0.98800 

0.81247 

TO 

0,99936 

0 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

in 

2 

0.93762 

0.92587 

TO 

0.99804 

A USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A VHF 

I 

0.98800 

0.81247 

TO 

0.99936 

B 

1 

0.99963 

0.99296 

TO 

0.99998 

C 

1 

0.99963 

0.99296 

TO 

0.99998 

IV 

8 

0.87094 

0.74335 

TO 

0.94020 

A 

3 

0.97257 

0.89230 

TO 

0,99345 

B 

5 

0.96757 

0.90919 

TO 

0.98888 

C USB 

1 

0.99714 

0.94825 

TO 

0.99985 

C UHF 

2 

0.91392 

0,62426 

TO 

0.98547 

D USB 

3 

0.97257 

0.89230 

TO 

0.99345 

n UHF 

3 

0.97257 

0.89230 

TO 

0.99345 

E USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E UHF 

1 

0.98800 

0.81247 

TO 

0.99936 

F 

3 

0.97257 

0.89230 

TO 

0.99345 

G 

3 

0.97257 

0.89230 

TO 

0,99345 

V 

1 

0.97982 

0.71873 

TO 

0.99892 

A 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

B 

1 

0.97982 

0.71873 

TO 

0.99892 

C 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 
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SKVLAB PREFUGHT 


•^UNCTIONS, (DUAL) 

SITS ACN 





— 

SKYLAB 

rUNCT 

• 

«FAIL. 

AVAILABILITY 90% 

I 



1 

0.85597 


A 


0 

1.00000 


D 

USB 

0 

1. 00000 


B 

VHF 

L 

0.85597 


C 

USB 

0 

1.00000 


C 

VHF 

i 

0.05597 


D 


0 

1. 00000 




0 

1 .00000 

I 1 



1 

0.85597 


A 


0 

1. 00000 


6 

USB 

0 

1 .00000 


R 

VHF 

1 

0.85597 


c 

USB 

0 

1. 00000 


C 

VHF 

1 

0.85597 


D 


0 

1.00000 


F 


0 

1.00000 

1 II 



1 

0.85597 


A 

USB 

0 

1.00000 


A 

VHF 

L 

0.85597 


B 


0 

1.00000 


C 


0 

1.00000 

IV 



1 

0.76350 


A 


0 

1.00000 


B 


0 

1.00000 


C 

USB 

0 

1.00000 


C 

UHF 

1 

0.85569 


0 

USB 

0 

1.00000 


D 

UHF 

0 

1.00000 


F 

USB 

0 

1.00000 


E 

UHF 

1 

0.85597 


F 


0 

1.00000 


G 


0 

1.00000 

V 



1 

0.75783 


A 


0 

1.00000 


B 


1 

0.75783 


C 


0 

1.00000 


CONFIDENCE INTERVAL 


0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A . 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0. 1A524 

TO 

0.98396 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0.23786 

TO 

0.99120 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0.23827 

TO 

0.99122 

N.A. 


N.A. 

N.A. 


N.A. 

0. 141A1 

TO 

0.98346 

N.A. 


N.A. 

0.14141 

TO 

0,98346 

N.A. 


N.A. 
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SKYLA8 PPFFL IGHT 


•^IjNCTinNS, (nUAL) 

SITE BOA 







SKYLA6 








FUNCT. 


AVAILABILITY 90* 

CONFIUENCt interval 


1 


0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

I. 00000 

N.A. 

N.A 

B 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 

e 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

c 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

c 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

0 


0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

F 


0 

1.00000 

N.A . 

N.A 

IT 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 

VHF 

0 

l.OOOC'* 

N.A. 

N.A 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

c 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

D 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

E 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

1 1 1 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 

VHF 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 

B 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

IV 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

c 

UHF 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

0 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

D 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

E 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 

E 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

F 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

G 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

V 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 
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SKYLAB PPPFLIGHT 

f-UNCTIONSt (nUAL) SITg C^O 

SKYLAB 

PUNCT. «FAIL. AVAILABILITY 90« CONFIDENCE INTERVAL 



1 

0.9885^ 

0.81954 

TO 

0.99939 

A 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B USB 

1 

0.98854 

0.81954 

TO 

0.99939 

B VHF 

0 

L. 00000 

N.A. 


N.A. 

C USB 

0 

L. 00000 

N.A. 


N.A. 

C VHF 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

D 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


L 

O.lliJ'9 

0.00655 

TO 

0.70409 

A 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C USB 

0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

C UHF 

1 

0.11129 

0.00655 

TO 

0.70409 

U USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

t UHF 

0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

F 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

G 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

D 

1.00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYLAfi PREPLIGHT 


punctigns, cjual) site CYI 






SKYLAB 

— __ 

r-GNCT. 

«FAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 

I 



0 

1 .00000 

N.A. 


A 


0 

1. 00000 

N.A. 


B 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


8 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


C 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


C 

VHF 

0 

L. 00000 

N.A. 


D 


0 

1. 00000 

N.A. 


f: 


0 

1. 00000 

N.A. 

11 



0 

1. 00000 

N.A. 


A 


0 

1.00000 

N.A. 


B 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


B 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


c 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


n 


0 

1.00000 

N.A. 


E 


0 

1.00000 

N.A. 

III 



0 

1.00000 

N.A. 


A 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


8 


0 

1.00000 

N.A. 


C 


0 

1.00000 

N.A. 

IV 



1 

0.99563 

0.92298 TO 


A 


0 

1. 00000 

N.A. 


8 


L 

0.99563 

0.92298 TO 


C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


c 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


D 

USB 

0 

1 .00000 

N.A . 


D 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


E 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


F 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


F 


0 

1.00000 

N.A. 


G 


0 

1.00000 

N.A. 

V 



0 

1.00000 

N. A . 


A 


0 

1. 00000 

N.A. 


B 


0 

1. 00000 

N.A. 


C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

0.99977 

N.A. 

0.99977 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 



SKYLMi o^PFLlGHT 


(j 


FUNCTIONS, (DUAL) SITE GDS 

SKVLAB 

FUNCT. »FAIL. AVAILABILITY 90* CONFIDENCE INTERVAL 


I 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

c 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1.00000 

N.A. 


N. A . 

1 I 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R 

USB 

0 

l.oof^no 

N.A. 


N.A. 

R 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 

I. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

i.ooooo 

N.A. 


N.A. 

1 1 1 


1 

0.9955? 

0.92131 

TO 

0.99976 

A 

USB 

0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


1 

0.99552 

0.92131 

TO 

0.99976 

C 


1 

0.99552 

0.92131 

TO 

0.99976 

IV 


> 

0.96220 

0.79936 

TO 

0.99389 

A 


1 

0.99657 

0.93867 

TO 

0.99982 

B 


1 

0.99657 

0.93867 

TO 

0.99982 

C 

USB 

1 

0.96563 

0.59656 

TO 

0.99813 

C 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 

USB 

1 

0,99657 

0.93867 

TO 

0.9998? 

n 

UHF 

L 

0.99657 

0,93867 

TO 

0.99982 

E 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


1 

0.99657 

0.93867 

TO 

0.99982 

G 


1 

0.99657 

0.93867 

TO 

0.99982 

V 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 
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SKYLAB PRt'FLIGMT 


FUf^CTlONSt iOUALJ 

SITE GWM 

r L/ 1#* A a 





bKYL Ad 



FUNCT. «FAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


1 

0 

1.00000 

N. A . 

N.A 

A 

0 

1.00000 

N.A, 

N.A 

B USB 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

R VHF 

0 

1.00000 

N.A . 

N.A 

C USB 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 

C VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

D 

0 

i. 00000 

N.A. 

N.A 

F 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

I I 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C USB 

0 

1,00000 

N.A. 

N.A 

C VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

D 

0 

l.OOCCO 

N.A. 

N.A 

F 

0 

l.OOOCU 

N.A. 

N.A 

HI 

0 

I. 00000 

N.A. 

N.A 

A USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

fl 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

C 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

IV 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 

0 

1.00000 

N.A . 

N.A 

r USB 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 

C UHF 

0 

1,00000 

N.A. 

N.A 

D USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

D UHF 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

F USR 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

F UHF 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

F 

0 

1.00000 

N.A . 

N.A 

G 

0 

1.00000 

N. A . 

N.A 

V 

0 

1,00000 

N.A. 

N.A 

A 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

B 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 
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SKYLAH PPIMJOHT 


PUNniONS, (OUAL) 

SITE HAW 







C L/ V/l A Q 






oIn tL Ad 



S^UNCT. 

<|IFAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIUENCe INTERVAL 


1 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

d 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 

US& 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

c 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

n 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

E 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

n 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 

B 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A • 

N.A 

D 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

E 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

III 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

B 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

IV 


0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

8 


0 

1.00000 

N.A . 

N.A. 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

C 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

0 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

0 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

E 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

E 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

F 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

G 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

V 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

A 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

B 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


9 



>KYLAH PKFFLIGHT 


''UNCTinNS, (nUAll 

SITF HSK 








SKYLAB 









PUNCr. 

«FA1L. 

AVAUARILITY 90* 

COMFIDfcNCE INTERVAL 


I 



0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


A 


0 

1 ,00000 

N.A. 

N.A 


ft 

IJSR 

0 

L. 00000 

N.A. 

N.A 


B 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


C 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 


C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


0 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


E 


0 

1. 00000 

N.A . 

N.A 

II 



0 

1,00000 

N.A. 

N.A 


A 


0 

1,00000 

N.A . 

N.A 


B 

USR 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A 


ft 

VHF 

0 

1.00000 

N.A, 

N.A 


C 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 


r 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


n 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


r 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 

I ! I 



0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


A 

USB 

0 

1,00000 

N.A. 

N.A 


A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


R 


0 

1,00000 

N.A. 

N.A 


r 


0 

1. 00000 

N.A . 

N.A 

IV 



0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


A 


0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 


8 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


C 

UHF 

0 

1.00000 

N.A . 

N.A 


n 

USB 

0 

1,00000 

N.A. 

N.A 


0 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A, 


r- 

USR 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 


F 

UHF 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A 


F 


0 

1 .00000 

N.A . 

N.A 


G 


0 

1,00000 

N.A. 

N.A 

V 



0 

1.00000 

N.A. 

N.A, 


A 


0 

I. 00000 

N.A. 

N.A 


R 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


C 


0 

1.00000 

N.A. 

N.A 


-10 



SKYUArt PPrFLIGHT 


PUNCTIilNSv {DUAL) SITE MAO 

SKVLAB 

FUNCT. #FA1L. AVAILABILITY 90% CONFIDENCE INTERVAL 



0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B USR 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C USB 

0 

1 .00000 

N.A . 


N.A. 

C VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A . 

A VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 


1 

0.9A435 

0.47179 

TO 

0.99691 

A 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R 

1 

0.94435 

0.47179 

TO 

0..99691 

C USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

n USR 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F USB 

0 

l.OOOOO 

N.A . 


N.A. 

E UHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

c 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

G 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

R 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

C 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


-U 



1 


II 


...J 


... .a . 


I 

a 


SKYLAli PREFUGHT 


FUNCTIONS, inUAL) 

SITE MIL 






wtS Yu A o 



FUNCT. AlhAR. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

A 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A. 

B USB 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A. 

B VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

D 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

e 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

11 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A . 

N.A. 

B USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

B VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C USB 

0 

1. 00000 

N.A. 

N.A. 

C VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

0 

0 

1.00000 

N.A . 

N.A. 

F 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

1 1 1 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

A USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

A VHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

B 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

IV 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

3 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

0 USB 

Q 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

D UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

E USB 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

E UHF 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

F 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

G 

0 

1 .00000 

N.A. 

N.A. 

V 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

A 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

R 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 

C 

0 

1.00000 

N.A. 

N.A. 


12 - 



SKYL^B PPEFLIGHT 


FUNCTIONS, (nUAU SITE TEX 

SKYLAB 

FUNCT. «FAIL. AVAILABILITY 90* CQNFH)ENCb INTERVAL 



0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B USF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B VHP 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C US8 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C VHF 

0 

I. 00000 

N.A. 


N.A. 

n 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

3 VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A« 

C VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A use 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A VHF 

0 

l.OOG-00 

N.A. 


N.A. 

8 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


1 

0.85925 

0.24317 

TO 

0,99145 

A 

1 

0.85925 

0,24317 

TO 

0. 99145 

B 

1 

0,85925 

0.24317 

TO 

0.99145 

C USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C UHF 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

0 USB 

1 

0.85925 

0.24317 

TO 

0,99145 

D UHF 

1 

0.85925 

0.24317 

TO 

0.99145 

F USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 

1 

0.85925 

0.2431? 

TO 

0.99145 

G 

1 

0.85925 

0.24317 

TO 

0,99145 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

B 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYLAB PRPFLIGHT 


^UNCTIONS, (DUAL) SITE VAN 

5HYLAB 

FIJNCT. «FA1L. AVAlLAflUITY 90% CONFIDENCE INTERVAL 


I 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

n 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 


VHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

c 

U5B 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

c 

VUF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

l.OOOOO 

N.A . 


N.A. 

I I 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

8 

VHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

I 11 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

fl 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

IV 


1 

0.8L506 

0.18828 

TO 

0.98820 

A 


1 . 

0.81506 

0.18828 

TO 

0.98820 

B 


1 

0.81506 

0.18828 

TO 

0.98820 

C 

USB 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

C 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 

USB 

1 

0.81506 

0. 18828 

TO 

0.96820 

n 

UHF 

1 

0.81506 

0.18328 

TO 

0.98820 

F 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


1 

0.81506 

0. 18828 

TO 

0.98820 

G 


1 

0.81506 

0. 18823 

TO 

0.98820 

V 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYLAB UNMANNFP SL1» SL3f AND SL4 COMBINED 
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PUNCT. MFAIL. AVAILABILITY 90* CONFIDENCE INTERVAL 



28 

0.97976 

0.96883 

TO 

0.98692 

A 

10 

0.99560 

0.99072 

TO 

0.99792 

B USB 

10 

0.99295 

0.98517 

TO 

0.99666 

B VHF 

2 

C. 99992 

0.99946 

TO 

0.99999 

C USB 

23 

0.98435 

0.97470 

TO 

0.99036 

C VHF 

2 

0.99992 

0.99946 

TO 

0.99999 

D 

2 

0.99919 

0.99487 

TO 

0.99987 

F 

3 

0.99411 

0,97527 

TO 

0.99862 


19 

0.98592 

0.97608 

TO 

0.99175 

A 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B USB 

17 

0,98601 

0.97547 

TO 

0,99206 

8 VHF 

2 

0.99992 

0.99946 

TO 

0.99999 

C USB 

11 

0.99265 

0, 98505 

TO 

0.99640 

C VHF 

2 

0.99992 

0.99946 

TO 

0.99999 

D 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 


32 

0.97457 

0.96201 

TO 

0.98305 

A USB 

11 

0.99265 

0.98505 

TO 

0.99640 

A VHF 

6 

0 .99635 

0.99023 

TO 

0,99864 

B 

17 

0.98542 

0.97445 

TO 

0.99172 

C 

17 

0.98299 

0.97024 

TO 

0.99033 


51 

0.95961 

0.94483 

TO 

0.97055 

A 

15 

0.99669 

0.99392 

TO 

0.99820 

B 

14 

0.99750 

0.99531 

TO 

0.99867 

C USB 

21 

0.98511 

0,97536 

TO 

0.99104 

C UHF 

11 

0.98608 

0.97187 

TO 

0,99316 

D USB 

14 

0,99750 

0.99531 

TO 

0.99867 

D UHF 

14 

0.99750 

0,99531 

TO 

0.99867 

E USB 

11 

0.99265 

0.98505 

TO 

0.99640 

F UHF 

6 

0,99635 

0.99023 

TO 

0.99864 

F 

19 

0.99141 

0.98534 

TO 

0,99498 

G 

15 

0.99242 

0.98613 

TO 

0.99586 


13 

0.96917 

0.94216 

TO 

0.98379 

A 

ll 

0.99265 

0.98505 

TO 

0.99640 

0 

1 

0.98980 

0.83620 

TO 

0.99946 

C 

2 

0.98655 

0.91986 

TO 

0.99787 
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SKYLAB 

UNMANNED 

SLl, SL3» 

AND SLA 

COMBINED 



FUNCTtONS» (DUAL) 

SITF ACN 








c ^ VI A a 







b K T L AO 




PUNCT. 


AVAILABILITY 90t 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


1 

0.99915 

0.98414 

TO 

0.99996 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 

0.99915 

0.98414 

TO 

0.99996 

C 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 

UOOOOO 

N.A. 


N.A. 

r 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

n 


1 

0.99915 

0.98414 

TO 

0,99996 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

1 

0.99915 

0.98414 

TO 

0.99996 

B 

VHF 

0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

I I I 


1 

0.99781 

0.9 5998 

TO 

0.99988 

A 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

n 


1 

C ,99781 

0.95998 

TO 

0.99988 

c 


1 

0.99781 

0.95998 

TO 

0.99988 

IV 


5 

0.97960 

0.94158 

TO 

0.99306 

A 


2 

0.99771 

0,98552 

TO 

0.99964 

R 


2 

0.99771 

0,98552 

TO 

0.99964 

C 

USB 

’/ 

0.99714 

0.98200 

TO 

0.99955 

C 

UHF 

1 

0.98476 

0.77272 

TO 

0.99919 

0 

USB 

2 

0.99771 

0.98552 

TO 

0,99964 

D 

UHF 

2 

0.99771 

0.98552 

TO 

0.99964 

r- 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


2 

0.99771 

0.98552 

TO 

0.99964 

G 


2 

0.99771 

0.93552 

TO 

0.99964 

V 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


17 



I 

J 


I 


k 


«1KYI Aa 
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BOA 









SKYLA8 











FUNCT. 

*IFAIL. 

AVAILABILITY 90? 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


3 


0.98992 

0.95823 

TO 

0.99763 

A 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

6 

USB 

0 


1 .00000 

N.A . 


N.A. 

« 

VHP 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

3 


0.9899? 

0.95823 

TO 

0.99763 

C 

VHP 

0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

e 


0 


1.00000 

N.A, 


N.A. 

II 


1 


0.996A0 

0.93575 

TO 

0.99981 

A 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

8 

USB 

1 


0,99640 

0.93575 

TO 

0.99981 

8 

VHP 

0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

L 


0.99640 

0.93575 

TO 

0.99981 

C 

VHP 

0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

0 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

e 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

1 1 1 


2 


0.99534 

0.97095 

TO 

0.99927 

A 

USB 

L 


0.99640 

0.93575 

TO 

0,99981 

A 

VHP 

0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

B 


1 


0.99894 

0.98025 

TO 

0.99994 

C 


1 


0. 99894 

0.98025 

TO 

0.99994 

IV 


i* 


0.99249 

0.97463 

TO 

0.99780 

A 


3 


0.99609 

0.98348 

TO 

0.99908 

B 


3 


0,99609 

0.98348 

TO 

0.99908 

C 

USB 

1 


0.99640 

0.93575 

TO 

0.99981 

r 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

USB 

3 


0.99609 

0.98348 

TO 

0.99908 

D 

UHF 

3 


0,99609 

0.90348 

TO 

0.99908 

E 

USB 

1 


0.99640 

0.93575 

TO 

0.99981 

E 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

p 


3 


0.99609 

0.98348 

TO 

0.99903 

G 


3 


0.99609 

0.98348 

TO 

0.99908 

V 


’/ 


0.91760 

0.63539 

TO 

0.98614 

A 


1 


0.99640 

0.93575 

TO 

0.99981 

8 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


I 


0.92120 

0. 38091 

TO 

0.99552 
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II 


li 


SKYLAB 

UNMANNFn 

SLU SL3» 

AND SL4 

COMBINED 



PlJNCTIOMSf (0UAL> 

SITE CRO 








SKYLAB 










FUNCT. 

«FAIL, 

AVAILABILITY 90H 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

VHF 

0 

l.OOOOO 

N.A . 


N.A. 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

l.OOOOO 

N.A . 


N.A. 

II 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

0 

VHF 

0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

C 

USB 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

III 


1 

0,95550 

0.53053 

TO 

0,99755 

A 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

3 


1 

0.95550 

0. 53053 

TO 

0.99755 

C 


1 

0.95550 

0.53053 

TO 

0.99755 

IV 


1 

0,99742 

0.95322 

TO 

0.99986 

A 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

8 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

c 

UHF 

1 

0,99742 

0.95322 

TO 

0.99986 

D 

USB 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

D 

UHF 

0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

E 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A, 

E 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

G 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

V 


1 

0.91739 

0.36888 

TO 

0.99528 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 

l.OOOOO 

N.A. 


N.A. 

C 


1 

0.91739 

0.36888 

TO 

0.99528 


- 19 - 


1 


I 






SKYLAB 

UNMANNEO 

SLIt 

SL3, 

AND SL4 

COMBINED 



PUNCTIONSt (DUAL) 

SITE 

CYI 









C U i/i An 








^ M L) 




F'iNCT. 

»FAIL , 

AVAILABILITY 90? 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


L 


0.99873 

0.97639 

TO 

0.99993 

A 


1 


0.99873 

0.97639 

TO 

0.99993 

B 

USB 

0 


l.OOOCO 

N.A. 


N.A. 

8 

VHP 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

I T 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 


I. 00000 

N.A . 


N.A. 

R 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 


1 .coooo 

N.A . 


N.A. 

C 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A, 

D 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

III 


1 


0.99725 

0.95015 

TO 

0,99985 

A 

USB 

0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

A 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

S 


1 


0.99725 

0.95015 

TO 

0.99985 

C 


1 


0.99725 

0.95015 

TO 

0.99985 

IV 


2 


0.99751 

0.98433 

TO 

0.99961 

A 


2 


0.99751 

0.98433 

TO 

0.99961 

B 


2 


0.99751 

0.98433 

TO 

0.99961 

C 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

USB 

2 


0.99751 

0,98433 

TO 

0.99961 

D 

UHF 

2 


0.99751 

0.98433 

TO 

0.99961 

b 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 

UHF 

0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

F 


2 


0.99751 

0.98433 

TO 

0,99961 

G 


> 


0.99751 

0.98433 

TO 

0.99961 

V 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYLAB 

unmanned 

SLl, SLBt 

AND SL4 

COMBINED 



FUNCTinNS, <DUAL) 

SITF GDS 








Cl/ VI A kl 







b fs T L A i> 




FUNCT, 

/iIFAIL. 

availability 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


5 

0.97870 

0.93909 

TO 

0.99275 

A 


> 

0.98958 

0.93698 

TO 

0.99836 

R 

USB 

2 

0.99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

B 

VMF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

4 

0.98696 

0.95652 

TO 

0.99617 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


1 

0.99174 

0.86336 

TO 

0.99956 

F 


1 

0.99174 

0.86336 

TO 

0.99956 

II 


2 

0.99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R 

USP 

2 

0,99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

R 

VHF 

0 

L. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

7 

0.99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

c 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

I II 


3 

0.99168 

0.96535 

TO 

0.99804 

A 

USB 

7 

0.99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

A 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 


1 

0.99588 

0.92720 

TO 

0.9997B 

C 


1 

0.99588 

0.92720 

TO 

0.99978 

IV 


3 

0.99474 

0.97787 

TO 

0.99877 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

fl 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

2 

0.99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

C 

UHF 

1 

0.99894 

0.98025 

TO 

0.99994 

D 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

D 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

USB 

2 

0.99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

F 

UHP 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

G 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

V 


2 

0.87550 

0.52392 

TO 

0.97823 

A 


2 

0.99580 

0.97375 

TO 

0.99934 

B 


1 

0.87755 

0.27388 

TO 

0.99271 

C 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYLAn IJNMANNIrD SLl, SL3t AND SU* COMBfNffD 


PUNCTIQNS, {DUAL) 

SITE GWM 








skylab 










ruNCT, 

IL. 

availability 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


2 

0.99352 

0.95998 

TO 

0.99898 

A 


1 

0.99670 

0.9A07^ 

TO 

0.99983 

B 

USB 

1 

0.99670 

0.94074 

TO 

0.99983 

B 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

z 

0.99352 

0.95998 

TO 

0.99890 

r 

VHF 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

1 I 


1 

0.99670 

0.94074 

TO 

0.99983 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

1 

0.99670 

0.94074 

TO 

0.99933 

8 

VHP 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 

0.99670 

0.94074 

TO 

0.99983 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

in 


1 

0.99670 

0.94074 

TO 

0.99983 

A 

USB 

1 

0.99670 

0.99074 

TO 

0.99983 

A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

IV 


5 

0.90508 

0,76189 

TO 

0.96600 

A 

X 

2 

0.99202 

0.95112 

TO 

0.99874 

B 


2 

0.99202 

0.95112 

TO 

0.99874 

C 

USB 


0.99637 

0.97726 

TO 

0.99943 

C 

UHF 

1 

0.91669 

0.36673 

TO 

0.99524 

0 

USB 

2 

0.99202 

0.95112 

TO 

0.99874 

D 

UHF 

? 

0.99202 

0,95112 

TO 

0.99874 

E 

USB 

1 

0.99670 

0.94074 

TO 

0.99983 

E 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


. ? 

0.99202 

0,95112 

TO 

0.99874 

G 


2 

0.99202 

0.95112 

TO 

0.99874 

V 


1 

0.99670 

0.940 74 

TO 

0.99983 

A 


1 

0.99670 

0.94074 

TO 

0.99983 

R 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 
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SKVLAB UNMANNFD SLl* $L3. AND SLA COMBINED 


FUNfTIONSf (DUAL) SITE HAW 

SKYLAB 


PUNCT, 

«FAIL. 

AVA ILABILI 

TV 90 % 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


3 

0.95AIA 

0.82939 

TO 

0.98890 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

R 

USB 

L 

0.95700 

0.539A7 

TO 

0.9976A 

B 

VHF 

0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

3 

0.95AIA 

0.82939 

TO 

0.98890 

C 

VHF 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

I I 


3 

0.95A1A 

0.82939 

TO 

0.98890 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

6 

USB 

3 

0.95AIA 

0.82939 

TO 

0.98890 

B 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 

0.95700 

0.539A7 

TO 

0.9976A 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

n 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

I I 1 


2 

0.9A800 

O.7A0A6 

TO 

0.991A9 

A 

USB 

1 

0.95700 

0.539A7 

TO 

0.99764 

A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


1 

0.99100 

0.85281 

TO 

0.99952 

C 


1 

0.99100 

0.85281 

TO 

0.99952 

IV 


A 

0.95;'83 

0.85AA8 

TO 

0.98581 

A 


L 

0.99869 

0.97561 

TO 

0.99993 

B 


I 

0.99869 

0.97561 

TO 

0.99993 

C 

USB 

3 

0.95A1A 

0. 82939 

TO 

0.98890 

C 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 

USB 

L 

0,99869 

0.97561 

TO 

0.99993 

D 

UHF 

1 

0,99869 

0.97561 

TO 

0.99993 

e 

USB 

1 

0.95700 

0.539A7 

TO 

0.99764 

E 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


1 

0.99869 

0.975^1 

TO 

0.99993 

G 


1 

0.99869 

0.97561 

TO 

0.99993 

V 


1 

0.95700 

0.539A7 

TO 

0.99764 

A 


1 

0.95700 

0.539A7 

TO 

0.99764 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 
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SKYLAfi UNMANNFt) SLU SL3» AND SL4 COMBINED 


f UNCTIONS, (i;UAU 

SITE HSK 








SKYLAB 










FUNCT. 

/yPAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTEi^VAL 


I 


3 

0.96336 

0,86001 

TO 

0.9911 9 

A 


1 

0.99619 

0.93221 

TO 

0.99980 

B 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

3 

VHF 

1 

0.99951 

0.99081 

TO 

0.99997 

C 

USB 

1 

0.96766 

0.61163 

TO 

0.99824 

C 

VHF 

1 

0.99951 

0.99081 

TO 

0.99997 

n 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

II 


2 

0.96717 

0.82177 

TO 

0.99472 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

1 

0.96766 

0.61163 

TO 

0.99824 

R 

VHP 

1 

0.99951 

0.99081 

TO 

0.99997 

C 

USB 

0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 

c 

VHF 

1 

0.99951 

0.99081 

TO 

0.99997 

n 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 

1 1 1 


7 

0.92908 

0.84083 

TO 

0.97014 

A 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

4 

0.95817 

0.86944 

TO 

0.98747 

B 


4 

0.96010 

0.87515 

TO 

0.98809 

C 


4 

0.96018 

0.87515 

TO 

0.98809 

IV 


7 

0.90543 

0.79426 

TO 

0.95959 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 

0.96766 

0.61163 

TO 

0.99824 

C 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


Na A • 

0 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

USR 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 

UHF 

4 

0.95817 

0.86944 

TO 

0.98747 

F 


3 

0.96886 

0.87908 

TO 

0.99255 

G 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

V 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYLAB UNMANNFD SLli SL3, AND SL^ COMBINED 


FUNCTinNSf (DUAL) 

SITE MAO 








c t/ wi A a 







o In f L At) 




FUNCT. 

#FAIL. 

AVAILABILITY 90^R 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


6 

0.98AA0 

0.95910 

TO 

0.99A1A 

A 


A 

0.9863A 

0.95A52 

TO 

0.99599 

R 

USB 

4 

0.9863A 

0.95A52 

TO 

0.99599 

0 

VHF 

1 

0.999A7 

0.99003 

TO 

0.99997 

C 

USB 

5 

0.98A92 

0.95638 

TO 

0.99A89 

C 

VHF 

1 

0.999A7 

0.99003 

TO 

0.99997 

D 


1 

0.99859 

0.97382 

TO 

0.99993 

E 


1 

0.99859 

0.97382 

TO 

0.99993 

II 


5 

0.98581 

0.95886 

TO 

0.99519 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

A 

O.9063A 

0.95A52 

TO 

0.99599 

B 

VHF 

1 

0.999A7 

0.99003 

TO 

0.99997 

C 

USB 

A 

0.9863A 

0.95A52 

TO 

0.99599 

c 

VHF 

1 

0.999A7 

0.99003 

TO 

0.99997 

D 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

I 1 1 


7 

0.98A80 

0.96313 

TO 

0.99381 

A 

USB 

A 

0.9863A 

0.95A52 

TO 

0.99599 

A 

VHF 

1 

0.999A7 

0.99003 

TO 

0.99997 

B 


2 

0.99899 

0.99358 

TO 

0.9998A 

C 


y 

0.99899 

0.99358 

TO 

0.9998A 

IV 


7 

0.96939 

0.92738 

TO 

0.987A3 

A 


1 

0.99026 

0.8A250 

TO 

0.999A8 

0 


0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 

c 

USB 

A 

0.98507 

0.950AA 

TO 

0.99561 

c 

UHF 

2 

0.99A07 

0.96328 

TO 

0.99907 

D 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

G 

USB 

A 

0.9863A 

0. 95A52 

TO 

0.99599 

F 

UHF 

1 

0.999A7 

0.99003 

TO 

0.99997 

F 


1 

0.99026 

0.8A250 

TO 

0.999A8 

G 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

V 


A 

0.9863A 

0.95A52 

VO 

0.99599 

A 


A 

0.9863A 

0.95A52 

TO 

0.99599 

B 


0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


25 



';kylab 

UNMANNED 

SLl, 

SL3, 

AND SL4 1 

COMBINED 



FUNCTIONSi (DUAL) 

SITE 

MIL 









SKYLA8 











FUNCT. 

«FAIL, 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


3 


0.89536 

0.66658 

TO 

0.97342 

A 


1 


0.97967 

0.71717 

TO 

0.99891 

6 

USB 

1 


0.97967 

0.71717 

TO 

0.99891 

B 

VHF 

0 


l.OCOOO 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

3 


0.93603 

0.77370 

TO 

0.98428 

C 

VHF 

0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

n 

- 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


1 


0.93900 

0.44756 

TO 

0.99659 

1 1 


3 


0.93603 

0.77370 

TO 

0.98428 

A 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USP 

3 


0.93603 

0.77370 

TO 

0.98428 

B 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USP 

1 


0*97967 

0. 71717 

TO 

0.99B91 

C 

VHF 

0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

III 


3 


0.92372 

0.73887 

TO 

0.90107 

A 

USB 

1 


0.97967 

0.71717 

TO 

0.99891 

A 

VHF 

1 


0.99852 

0.97256 

TO 

0.99992 

B 


2 


0.95444 

0.76626 

TO 

0.99258 

C 


2 


0.92521 

0.65939 

TO 

0.98751 

IV 


8 


0.83328 

0.68204 

TO 

0.92092 

A 


2 


0.98919 

0.93473 

TO 

0. 99829 

B 


2 


0.98919 

0.93473 

TO 

0.99829 

C 

USB 

4 


0.93518 

0.80748 

TO 

0.98025 

C 

UHF 

3 


0.94597 

0. 80357 

TO 

0.98683 

D 

USB 

2 


0.98919 

0.93473 

TO 

0,99829 

D 

UHF 

2 


0.98919 

0.93473 

TO 

0.99829 

E 

USB 

1 


0.97967 

0.71717 

TO 

0.99891 

F 

UHF 

1 


0.99852 

0.97256 

TO 

0.99992 

F 


3 


0.95699 

0.83869 

TO 

0.9896L 

G 


3 


0.92819 

0.75124 

TO 

0.98224 

V 


1 


0.97967 

0,71717 

TO 

0.99891 

A 


1 


0.97967 

0.71717 

TO 

0.99891 

B 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYIA8 

UNMANNFn 

SLL» 

SL3t 

AND 

COMBINED 



FUKCTIGNS, (OUAU 

SITE 

TFX 









C t/SJt A Q 








V Is T L A li 




PUNCT. 

i^FAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


1 


0.99989 

0^, '59799 

TO 

0.99999 

A 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

R 

USB 

1 


0.99989 

0,99799 

TO 

0.99999 

B 

VHF 

0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 


0.99989 

0,99799 

TO 

0,99999 

C 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

n 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

p 


0 


l.OQOOO 

N.A. 


N.A. 

1 1 


L 


0.99989 

0.99799 

TO 

0.99999 

A 


0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

1 


0.99989 

0. 99799 

TO 

0.99999 

B 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A . 


N.A. 

C 

USB 

1 


0.99989 

0.99799 

TO 

0.99999 

c 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A# 

e 


0 


1.. 00000 

N.A. 


N.A. 

1 1 1 


? 


0.99876 

0.99215 

TO 

0.99981 

A 

USB 

1 


0.99989 

0.99799 

TO 

0.99999 

A 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

R 


1 


0.99887 

0.97895 

TO 

0.99994 

c 


L 


0.99887 

0.97895 

TO 

0.99994 

TV 


2 


0.99506 

0.96924 

TO 

0.99922 

A 


0 


1 ,00000 

N.A. 


N.A. 

R 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 


0.99989 

0.99799 

TO 

0.99999 

C 

UHF 

2 


0.99506 

0.96924 

TO 

0.99922 

D 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

UHF 

0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

F 

USB 

1 


0.99989 

0.99799 

TO 

0.99999 

F 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

G 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

V 


1 


0.99989 

0.99799 

TO 

0.99999 

A 


1 


0.99989 

0.99799 

TO 

0.99999 

B 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

r 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 
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iKYLAB 

UNMANNED 

SLl, 

SL3, 

and sl^ 

COMBINED 



UNCTIC3NS» (nUALJ 

SITE 

van 









CL/ W1 A Q 






— 


1 LAO 




UNCr, 

«FAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


1 


0 


l. 00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

B 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

e 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

II 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 


1.00000 

N.A. 


N • A • 

P 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

0 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

1 1 I 


2 


0.97621 

0.86524 

TO 

0.99620 

A 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A . 


N.A. 

B 


2 


0.97621 

0.86524 

TO 

0.99620 

C 


2 


0.97621 

0.86524 

TO 

0.99620 

TV 


3 


0.99246 

0.96842 

TO 

0.99822 

A 


2 


0.99879 

0.99229 

TO 

0.9998L 

B 


2 


0.99879 

0.9922.9 

TO 

0.99981 

r 

USB 

L 


0.99365 

0.89176 

TO 

0.99966 

c 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 

USB 

2 


0.99879 

0.99229 

TO 

0.99981 

D 

UHF 

2 


0.99879 

0.99229 

TO 

0.99981 

E 

USB 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 

UHF 

0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

F 


2 


0.99879 

0.99229 

TO 

0.99981 

G 


2 


0.99879 

0.99229 

TO 

0.99981 

V 


0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 
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THE jaNN« HOTMIN* UNIVEMITV 

APPLIED PHYSICS LABORATORY 

■iLviN wniHa H*KirL*No 


I . AVAILABILITY 

C. Manned 


SKYLMi MANNED 


SL2, SL3, AND SL4 

COMB INED 



COMPUTATIONS 

FUR 1 

FUNCTIONS, ALL SI TFS 

COMBINED 



FUNCT. #FAIL. 

AVAILABILITY 90 % 

CONFIDENCE 1 

INTERVAL 


I 

62 

0.96618 

0.95502 

TO 

0,97464 

A 

17 

0.98918 

0.98098 

TO 

0.99386 

B USB 

17 

0.99656 

0.99393 

TO 

0.99806 

B VHP 

A 

0.99919 

0.99723 

TO 

0.99977 

C USB 

5A 

0.9730? 

0. 96329 

TO 

0.98022 

C VHP 

5 

0.99791 

0.99379 

TO 

0.99930 

D 

11 

0.98383 

0.96740 

TO 

0,99205 

E 

11 

0.98383 

0.96740 

TO 

0,99205 

I I 

40 

0.98360 

0.97644 

TO 

0.98862 

A 

3 

0.99923 

0.99673 

TO 

0.99982 

B USB 

38 

0.98475 

0.97786 

TO 

0.98952 

B VHP 

5 

0.99809 

0.99433 

TO 

0.99936 

C USB 

17 

0.99213 

0.98613 

TO 

0,99554 

C VHP 

4 

0.99919 

0.99723 

TO 

0.99977 

D 

3 

0.99923 

0.99673 

TO 

0.99982 

e 

3 

0.99923 

0.99673 

TO 

0,99982 

1 1 1 

39 

0.97424 

0.96296 

TO 

0.98215 

A USB 

17 

0.99213 

0.98613 

TO 

0.99554 

A VHP 

10 

0.99100 

0.98111 

TO 

0.99573 

B 

18 

0.98958 

0.98198 

TO 

0.99400 

C 

17 

0.98971 

0.98191 

TO 

0.99417 

IV 

81 

0.94826 

0.93396 

TO 

0.95960 

A 

21 

0.97886 

0.96517 

TO 

0,98724 

B 

21 

0.97896 

0.96534 

TO 

0.98730 

C USB 

45 

0.98181 

0,97442 

TO 

0.98710 

C UHF 

14 

0.99240 

0.93581 

TO 

0.99594 

0 USB 

20 

0.97899 

0.96494 

TO 

0.98748 

D UHF 

20 

0.97899 

0.96494 

TO 

0.98748 

E USB 

17 

0.99213 

0. 98613 

TO 

0.99554 

e sJHF 

10 

0.99100 

0.98111 

TO 

0.99573 

F 

24 

0.97792 

0.96481 

TO 

0.98622 

G 

20 

0.97899 

0, 96494 

TO 

0.98748 

V 

24 

0.97573 

0.96136 

TO 

0.98483 

A 

17 

0.99213 

0.98613 

TO 

0.99554 

B 

3 

0.99923 

0.99673 

TO 

0.99982 

C 

11 

0.98282 

0.96541 

TO 

0.99155 
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SKYLAB MANNED 


SL;', SL3t AND SLA CQMf^INED 


PUNCTlONSt <DUAL) SITR ACN 

— SKVLAD 

FUNCr. I^FAII. AVAII ABILITY CONFIDENCE INTERVAL 


1 


3 

0. 99660 

0.99A03 

TO 

0.99967 

A 


1 

1. 00000 

0.99993 

TO 

1. 00000 

R 

USB 

L 

1. 00000 

0.99993 

TO 

1.00000 

B 

VHF 

1 

0.99951 

0.99085 

TO 

0,99997 

C 

USB 

2 

0.99909 

0.99A18 

TO 

0.99986 

c 

VHF 

1 

0.99951 

0.99085 

TO 

0.99997 

0 


1 

0,99909 

0,98297 

TO 

0.99995 

F 


L 

0.99909 

0.98297 

TO 

0.99995 

II 


2 

0.99951 

0.99688 

TO 

0.99992 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

1 

1. 00000 

0,99993 

TO 

1.00000 

B 

VHF 

1 

0.99951 

0.99085 

TO 

0,99997 

C 

USB 

1 

1.00000 

0.99993 

TO 

1. 00000 

C 

VHF 

1 

0.99951 

0,99085 

TO 

0.99997 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

III 


3 

0.95A58 

0, 83080 

TO 

0.98900 

A 

USB 

1 

1.00000 

0.99993 

TO 

1.00000 

A 

VHF 

2 

0.95A56 

0.76685 

TO 

0.99261 

8 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

IV 


5 

0.9A9A8 

0.86313 

TO 

0.982A6 

A 


1 

0.9968A 

0.9A323 

TO 

0.99983 

fl 


1 

0.9968A 

0.9A323 

TO 

0.99983 

C 

USB 

2 

0.99805 

0.98769 

TO 

0.99969 

C 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

0 

USB 

1 

0.9968A 

0.9A323 

TO 

0.99983 

D 

UHF 

1 

0.9968A 

0.9A323 

TO 

0.99983 

E 

USB 

1 

1.00000 

0.99993 

TO 

1. 00000 

E 

UHF 

2 

0.95A58 

0.76685 

TO 

0.99261 

F 


1 

0.9968A 

0.9A323 

TO 

0.99983 

G 


L 

0.9968A 

0. 9A323 

TO 

0.99983 

V 


1 

1.00000 

0 ,99993 

TO 

1.00000 

A 


1 

1. 00000 

0.99993 

TO 

1.00000 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 
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SKYLAB MANNFn 


SL2f SL3f AND SLA COMBINED 


FUNCTIlNSf (DUAL) 

SITE BOA 








SKYLAB 










PUNCT. 

KFAIL. 

availability 90% 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


5 

0.99015 

0.97120 

TO 

0.99667 

A 


0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

1 

0.99B85 

0.97853 

TO 

0.99994 

B 

VHF 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

4 

0.99130 

0.97070 

TO 

0.99746 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

I I 


3 

0.99160 

0.96501 

TO 

0.99802 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

3 

0.99160 

0.96501 

TO 

0.99802 

0 

VHF 

0 

1 .00000 

N.A . 


N.A. 

C 

USB 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

D 


0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 

E 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

I 1 I 


3 

0.96147 

0. 85361 

TO 

0.99072 

A 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 


3 

0.96147 

0.85361 

TO 

0.99072 

C 


3 

0.96147 

0.85361 

TO 

0.99072 

IV 


7 

0.98604 

0.96608 

TO 

0.99432 

A 


4 

0.99444 

0.98112 

TO 

0.99838 

R 


4 

0.99444 

0.98112 

TO 

0.99838 

C 

USB 

3 

0.99160 

0.96501 

TO 

0.99802 

c 

UHF 

0 

1.00000 

N.A . 


N. A . 

0 

USB 

4 

0.99444 

0.98112 

TO 

0,99338 

D 

UHF 

4 

0.99444 

0.98112 

TO 

0.99838 

B 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


4 

0.99444 

0.98112 

TO 

0.99838 

G 


4 

0.99444 

0.98112 

TO 

0.99838 

V 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 


1 

4 


SKYLAB 

MANNED 

SL2, 

SL3, 

AND SL4 

COMB INED 



PUNCTIONSt (DUAL) 

SITE 

CRQ 









SKYLAB 











FUNCT. 

^IFAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

A 


1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

B 

USB 

1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

B 

VHF 

0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

C 

VHF 

0 


L. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A . 

E 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

11 


1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

A 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

R 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

C 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

III 


1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

A 

USB 

1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

A 

VHF 

0 


1 .00000 

N.A . 


N.A. 

B 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

IV 


3 


0.99394 

0.97457 

TO 

0.99858 

A 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

C 

UHF 

2 


0.99959 

0.99737 

TO 

0.99994 

D 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

UHF 

0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

E 

USB 

1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

E 

UHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

G 


0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

V 


2 


0.93011 

0.67561 

TO 

0.90838 

A 


1 


0.99435 

0.90261 

TO 

0.99970 

B 


0 

• 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

C 


1 


0.93576 

0.43395 

TO 

0.99640 
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SKYLAB MANNED 


SL2, SL3t AND SL4 COMBINED 


FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE CYI 








SKYLAB 










FUNCT. 

#fa il. 

AVAILABILITY 90 % 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

8 

USB 

0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 

B 

VHP 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHP 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

e 


0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 

II 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

6 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

B 

VHP 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

C 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

III 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

0 

1 ,00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

c 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

TV 


2 

0.99532 

0.97086 

TO 

0,99927 

A 


1 

0,99666 

0.94015 

TO 

0.99982 

B 


1 

0.99666 

0,94015 

TO 

0.99982 

c 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

G 

UHF 

1 

0.99866 

0.97521 

TO 

0.99993 

D 

USB 

1 

0.99666 

0.94015 

TO 

0.99982 

D 

UHF 

1 

0.99666 

0,94015 

TO 

0.99982 

E 

USB 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

UHF 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

F 


1 

0.99666 

0.94015 

TO 

0.99982 

G 


1 

0.99666 

0.94015 

TO 

0.99982 

V 


1 

0,92167 

0.38245 

TO 

0.99555 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

3 


0 

1.00000 

N.A . 


N.A. 

C 


1 

0.92167 

0.38245 

TP 

0.99555 
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SKYLAB MANNED SL2t SL3, AND SLA COMBINED 

FUNCTinNS, inUAL) SITE CDS 

SKYLAB 


l-UNCT, 

-!IFA IL. 

AVAILABI 

11.1 TV 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


10 

0.97838 

0.95525 

TO 

0.98968 

A 


L 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

B 

USB 

2 

0.99082 

0.94412 

TO 

0.99855 

B 

VHF 

1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

C 

USB 

LO 

0.97838 

0.95525 

TO 

0.98968 

C 

VHF 

1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

D 


2 

0.98986 

0.93856 

TO 

0.99840 

E 


2 

0.98986 

0,93856 

TO 

0.99840 

1 1 


6 

0.98356 

0.95697 

TO 

0.99382 

A 


1 

0.99095 

0.vJ:-217 

TO 

0.99952 

B 

USB 

6 

0.98356 

0.95697 

TO 

0.99382 

B 

VHF 

L 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

C 

USB 

? 

0.9908? 

0.94412 

TO 

0.99855 

C 

VHF 

1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

D 


1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.9995? 

F 


1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

III 


3 

0.98366 

0.93361 

TO 

0.99613 

A 

USB 

2 

0.9908? 

0.94412 

TO 

0.99855 

A 

VHF 

1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

B 


2 

0.98379 

0.90473 

TO 

0.99743 

C 


2 

0.98379 

0^90473 

TO 

0.99743 

IV 


12 

0.96673 

0.93620 

TO 

0.98291 

A 


3 

0.98673 

0.94559 

TO 

0.99687 

0 


3 

0.98673 

0.94559 

TO 

0.99687 

C 

USB 

10 

0.97094 

0.94034 

TO 

0.98608 

C 

UHF 

1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.9995? 

D 

USB 

3 

0.98673 

0.94559 

TO 

0.99687 

D 

UHF 

3 

0.98673 

0.94559 

TO 

0.99687 

F 

USB 

2 

0.9908? 

0.94412 

TO 

0.99855 

E 

UHF 

1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

F 


3 

0.98673 

0.94559 

TO 

0.99687 

G 


3 

0.98673 

0.94559 

TO 

0.99687 

V 


4 

0.98085 

0.93707 

TO 

0.99436 

A 


2 

0.99082 

0.94412 

TO 

0.99855 

8 


1 

0.99095 

0.85217 

TO 

0.99952 

r 

V 


4 

0.98085 

0.93707 

TO 

0.99436 
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SKYLA8 MANNED 


SL2, SL3. AND SL4 COMBINED 


FUNCTIONS, (DUAL) SITE GWM 

SKVLAB 


FUNCT. 

«FAIL . 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


7 

0.9932A 

0.983A1 

TO 

0.99726 

A 


2 

0.99703 

0.98133 

TO 

0.99953 

B 

USB 

2 

0.99703 

0.98133 

TO 

0.99953 

B 

VHF 

1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

C 

USB 

7 

0.9932A 

0.9B3A1 

TO 

0.99726 

C 

VHF 

1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

D 


1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

E 


1 

1. 00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

II 


A 

0.99618 

0.98693 

TO 

0.99889 

A 


1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

R 

USB 

A 

0.99618 

0.98698 

TO 

0.99889 

R 

VHF 

1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1. 00000 

C 

USB 

A 

0.99618 

0.98698 

TO 

0.99889 

c 

VHF 

1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

0 


1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

e 


1 

1. 00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

1 1 1 


6 

0.99A90 

0.986A1 

TO 

0,99810 

A 

USB 

A 

0.99618 

0.98698 

TO 

0.99889 

A 

VHF 

1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

B 


3 

0.99872 

0.99A55 

TO 

0,99970 

c 


3 

0.99872 

0.99A55 

TO 

0.99970 

IV 


9 

0.93 8A7 

0.87295 

TO 

0.97132 

A 


3 

0.99712 

0.98779 

TO 

0.99933 

B 


3 

0.99712 

0.98779 

TO 

0.99933 

C 

USB 

5 

0.995A5 

0.98656 

TO 

0.998A7 

c 

UHF 

3 

0.9A589 

0.80333 

TO 

0.98681 

D 

USB 

3 

0.9971? 

0.98779 

TO 

0.99933 

0 

UliF 

3 

0.99712 

0.98779 

TO 

0.99933 

F 

USB 

A 

0.99618 

0.98698 

TO 

0.99889 

E 

UHF 

1 

1.00000 

0.99991 

TO 

1. 00000 

F 


3 

0.99712 

0.98779 

TO 

0.99933 

G 


3 

0.99712 

0.98779 

TO 

0,99933 

V 


A 

0.99618 

0.98698 

TO 

0.99889 

A 


A 

0.99618 

0.98698 

TO 

0.99889 

B 


1 

1. 00000 

0.99991 

TO 

1.00000 

c 


1 

I. 00000 

0.99991 

TO 

1. 00000 



SKYLAB MANNI^n 


SL2, SL3t AND SLA CQMSINED 


PUNCTinNS, (DUAL) SITP HAW 

SKYLAB 

PUNCT. #FAIL. AVAIIABILITV 90? CONFIDENCE INTERVAL 



9 

0,99130 

0.98088 

TO 

0.99606 

A 

2 

0.99775 

0,98582 

TO 

0.99965 

B USB 

6 

0.9922A 

0.97938 

TO 

0.99710 

B VHF 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

C USB 

7 

0.99A9A 

0.9875A 

TO 

0.99795 

C VHF 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

D 

1 

0.99906 

0.99732 

TO 

0.99999 

E 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 


7 

0.99A9A 

0.9875A 

TO 

0.99795 

A 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

B USB 

7 

0*99A9A 

0.9875A 

TO 

0.99795 

R VHP 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

C USB 

A 

0.99588 

0,98596 

TO 

0.99880 

C VHF 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

D 

I 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

F 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 


7 

0.96376 

0.91A69 

TO 

0.98506 

A USB 

A 

0.99588 

0.98596 

TO 

0.99880 

A VHF 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0,99999 

B 

A 

0.9677A 

0.897L2 

TO 

0.990A0 

C 

A 

0.9677A 

0.89712 

TO 

0.990A0 


7 

0.99A9A 

C.9075A 

TO 

0.99795 

A 

1 

0.99986 

0,99732 

TO 

0.99999 

B 

1 

0.99986 

0,99732 

TO 

0.99999 

C USB 

7 

0.99A9A 

0.9875A 

TO 

0,99795 

C UHF 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

D USB 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

D UHF 

I 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

F USB 

A 

0.99588 

0.98596 

TO 

0.99880 

E UHF 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

F 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

G 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 


A 

0.99588 

0.98596 

TO 

0.99880 

A 

A 

0.99588 

0.98596 

TO 

0.99880 

B 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 

C 

1 

0.99986 

0.99732 

TO 

0.99999 



SKYLAR 

MANNFO 

5L2» 

SL3, 

AND SL4 

COMB INEO 



FUNCTIONSi (nUAL) 

SITS 

HSK 









SKYLAB 











FUNCT, 

(ilFAIL. 

AVAILABILITY 90? 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


5 


0.93025 

0.81736 

TO 

0.97546 

A 


2 


0.99040 

0.94166 

TO 

0.99849 

B 

USB 

1 


0.99993 

0.99869 

TO 

1.00000 

B 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

A 


0.93978 

0.81939 

TO 

0.98171 

C 

VHF 

0 


I. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 


L .00000 

N.A . 


N.A. 

F 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

1 1 


3 


0.94036 

0.78651 

TO 

0.98540 

A 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

8 

usa 

3 


0.94036 

0.78651 

TO 

0.98540 

B 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

r 

USB 

2 


0.94273 

0.72037 

TO 

0.99058 

c 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

e 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

III 


7 


0.91217 

0.80724 

TO 

0.96263 

A 

USB 

2 


0.94273 

0.72037 

TO 

0.99058 

A 

VHF 

4 


0.97150 

0.90834 

TO 

0.99154 

B 


1 


0.99794 

0.96218 

TO 

0.99989 

C 


1 


0.99794 

0.96218 

TO 

0.99989 

IV 


11 


0.90096 

0.81610 

TO 

0.94911 

A 


2 


0.99246 

0.95371 

TO 

0.99881 

R 


2 


0.99246 

0.95371 

TO 

0.99881 

C 

USB 

3 


0.94036 

0.78651 

TO 

0.98540 

C 

UHF 

1 


0.99870 

0.97595 

TO 

0,99993 

0 

USB 

2 


0.99246 

0.95371 

TO 

0.99881 

D 

UHF 

2 


0.99246 

0.95371 

TO 

0.99881 

F 

USB 

2 


0.94273 

0.72037 

TO 

0.99058 

F- 

UHF 

4 


0.97150 

0.90834 

TO 

0.99154 

F 


3 


0.99040 

0.96016 

TO 

0.99774 

G 


2 


0.99246 

0.95371 

TO 

0,99881 

V 


2 


0.94273 

0.72037 

TO 

0.99058 

A 


2 


0.94273 

0.72037 

TO 

0.99058 

B 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 



SKYLAB 

MANMEn 

SL2, 

SL3f 

AND SLA 

COMBINED 



FUNCTIONSt (DUAL) 

SITF 

MAO 









SKYLAB 











FUNCT. 

HP Ml, 

availability 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


1 


8 


0.9A3A2 

0.87740 

TO 

0.97491 

A 


2 


0.99706 

0.98153 

TO 

0.99954 

B 

USB 

1 


0.99860 

0.97412 

TO 

0.99993 

n 

VHP 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

c 

USB 

7 


0.9AA96 

0.87378 

TO 

0.97705 

c 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

I I 


6 


0.94516 

0.86500 

TO 

0.97889 

A 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

3 

USB 

6 


0.94516 

0. 66500 

TO 

0.97889 

B 

VHF 

0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 


0.99860 

0.97412 

TO 

0.99993 

C 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

n 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

1 1 I 


3 


0.98929 

0.95573 

TO 

0.99748 

A 

USB 

1 


0.99860 

0.97412 

TO 

0.99993 

A 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


2 


0.99069 

0.94335 

TO 

0. 99853 

C 


1 


0.99223 

0.87045 

TO 

0.99959 

IV 


8 


0.93585 

0.86228 

TO 

0.97142 

A 


1 


0.99846 

0,97155 

TO 

0.99992 

B 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

6 


0.94516 

0.86500 

TO 

0.97889 

C 

UHF 

0 


1 .00000 

N.A. 


N.A. 

D 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 

USB 

1 


0.99860 

0.97412 

TO 

0.99993 

F 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


2 


0.99069 

0.94335 

TO 

0.99853 

G 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

V 


2 


0.98537 

0.91333 

TO 

0.99768 

A 


1 


0.99860 

0.97412 

TO 

0.99993 

B 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


1 


0.98676 

0.79689 

TO 

0.99929 


SKYLAli MANNEn 


SL2» S13, AND SLA COMBINED 


FUNCTIONSt (DUAL) 

SITE MIL 








SKYLAB 










FUNCT. 

MFAIL. 

AVAILABILITY 90 % 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


9 

0.90392 

0.80908 

TO 

0.95A31 

A 


5 

0.91370 

0.78035 

TO 

0.96928 

B 

USB 

1 

0.99806 

0.96A33 

TO 

0.99990 

B 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A . 


N.A. 

C 

USB 

7 

0.96970 

0.92808 

TO 

0,98756 

C 

VHF 

1 

0.98A58 

0.7706A 

TO 

0.99918 

D 


A 

0.92586 

0.78A03 

TO 

0.97725 

E 


A 

0.92586 

0.78403 

TO 

0. 97725 

I 1 


5 

0.97838 

0.93823 

TO 

0.9926A 

A 


0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

A 

0.99162 

0,97175 

TO 

0,99755 

B 

VHF 

1 

0.98676 

0,79689 

TO 

0.99929 

C 

USB 

1 

0.99806 

0.96A33 

TO 

0.99990 

c 

VHF 

0 

1 .00000 

N.A . 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

I 1 ! 


2 

0.98263 

0.89853 

TO 

0.9972A 

A 

USB 

1 

0.99006 

0.96A33 

TO 

0.99990 

A 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

8 


1 

0.98A58 

0.7706A 

TO 

0,99918 

C 


1 

0.98A58 

0.7706A 

TO 

0.99918 

IV 


u 

0.78602 

0.6A182 

TO 

0.88277 

A 


A 

0.80066 

0.53865 

TO 

0.93251 

B 


A 

0. 80066 

0. 53865 

TO 

0.93251 

C 

USB 

5 

0.97620 

0.93226 

TO 

0.99188 

C 

UHF 

5 

0.97517 

0.929A6 

TO 

0.99153 

D 

USB 

A 

0.80066 

0.53865 

TO 

0.93251 

n 

UHF 

A 

0.80066 

0.53865 

TO 

0.93251 

E 

USB 

L 

0.99806 

0.96A33 

TO 

0.99990 

E 

UHF 

0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

F 


A 

0.80066 

0.53865 

TO 

0.93251 

G 


A 

0.80066 

0.53865 

TO 

0.93251 

V 


2 

0.97A62 

0.85733 

TO 

0.9959A 

A 


1 

0,99806 

0.96A33 

TO 

0.99990 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


1 

0.97656 

0.68681 

TO 

0.9987A 



I 


1 


SKYLAR 

MANNED 

SL2, 

SL3, 

AND SLA 

COMBINED 



FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE 

TEX 









C t/ VI A Q 








olSTL Ad 


" 


FUNCT. 

I^FAIL. 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


? 


0,96304 

0.80664 

TO 

0.99416 

A 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 

USB 

0 


L. 00000 

N . A . 


N.A. 

B 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

2 


0.96384 

0.60664 

TO 

0.99416 

C 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


1 


0.96611 

0.60007 

TO 

0.99816 

E 


1 


0.96611 

0,60007 

TO 

0.99816 

1 I 


1 


0.99773 

0.95862 

TO 

0.99988 

A 


0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

8 

USB 

1 


0.99773 

0.95062 

TO 

0.99988 

0 

VHF 

0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

c 

VHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

n 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

E 


0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

III 


0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

A 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 

VHF 

0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

B 


0 


1. 00000 

N.A. 


N.A. 

C 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

IV 


2 


0.98082 

0.88892 

TO 

0.99695 

A 


1 


0.98309 

0.75365 

TO 

0.99910 

B 


1 


0.98309 

0.75365 

TO 

0.99910 

C 

USB 

1 


0.99773 

0.95862 

TO 

0.99988 

C 

UHF 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

D 

USB 

1 


0.98309 

0.75365 

TO 

0.99910 

D 

UHF 

1 


0,90309 

0,75365 

TO 

0.99910 

E 

USB 

0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

UHF 

0 


1,00000 

N.A. 


N.A. 

F 


1 


0.90309 

0,75365 

TO 

0.99910 

G 


1 


0.98309 

0.75365 

TO 

0.99910 

V 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

A 


0 


1.00000 

N.A. 


N.A. 

3 


0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 

C 


0 


1.00000 

N.A . 


N.A. 
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SKYLAB MANf^eO 


SL2, SL3, AND SLA COMBINED 


PUNCTIONS, (DUAL) 

SITE VAN 








SKYLAB 










FUNCT. 

#FAIL, 

AVAILABILITY 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


I 


3 

0.90665 

0.69412 

TO 

0.97651 

A 


1 

0.98888 

0.82402 

TO 

0.99941 

0 

USB 

1 

0.98888 

0.82402 

TO 

0.99941 

6 

VHP 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

3 

0.90665 

0.69412 

TO 

0.97651 

C 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

n 


1 

0.92517 

0.39421 

TO 

0.99576 

F 


1 

0.92517 

0.3942L 

TO 

0.99576 

1 T 


2 

0.98148 

0.89238 

TO 

0.99706 

A 


0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

R 

USB 

2 

0.98148 

0.89238 

TO 

0.99706 

B 

VHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 

USB 

1 

0.98888 

0.82402 

TO 

0.99941 

C 

VHF 

0 

1. 00000 

N.A. 


N.A. 

D 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

F 


0 

1. 00000 

N.A. 


N-A. 

I I I 


4 

0.95403 

0. 85781 

TO 

0,98619 

A 

USB 

1 

0.98888 

0.82402 

TO 

0.99941 

A 

VHF 

1 

0.97510 

0,67336 

TO 

0.99866 

B 


7 

0.99004 

0.93961 

TO 

0.99843 

C 


2 

0.99004 

0.93961 

TO 

0.99843 

IV 


4 

0.95059 

0.84831 

TO 

0.98511 

A 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

B 


1 

0.99970 

0,99426 

TO 

0.99998 

C 

USB 

2 

0.97694 

0,86893 

TO 

0.99632 

c 

UHF 

0 

1,00000 

N.A. 


N.A. 

D 

USB 

0 

1 .00000 

N.A. 


N.A. 

D 

UHF 

0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

E 

USB 

1 

0.98888 

0,82402 

TO 

0.99941 

E 

UHF 

1 

0,97510 

0.67336 

TO 

0.99866 

F 


1 

0,99854 

0,97302 

TO 

0.99992 

G 


0 

1 .00000 

N.A . 


N.A. 

V 


2 

0.98129 

0.89142 

TO 

0.99703 

A 


1 

0.98888 

0.82402 

TO 

0.99941 

B 


0 

1.00000 

N.A. 


N.A. 

C 


1 

0.99241 

0. 87312 

TO 

0.99960 


J 


! 


TNI JOHMB HCWlOM UMIVfRCITV 

APPLIED PHYSICS LABOflATORY 

•itvfa •niM Mun.»ND 


II. 


MTBF 

A. Pre flight 


•43 


SKfLAB PREPLIGHT 


COHPDTATIONS FOB fOWCTIOWS, ALL SITES COBBIMED 


POBCT 

1 

• 


•FAIL. 

HTBF 

90K CONFIDENCE 

INTERVAL 

I 



13 

276. 95 

185.18 

TO 

468.22 


A 


6 

610. 98 

348.70 

TO 

1402.95 


B 

USB 

4 

915.61 

472.36 

TO 

2680.17 


B 

VHF 

5 

720. 79 

393.72 

TO 

1829.42 


C 

USB 

5 

733. 18 

400.49 

TO 

1860.87 


C 

VHF 

7 

514.85 

304.32 

TO 

1096.9 2 


D 


5 

733. 18 

400.49 

TO 

1 860.87 


E 


6 

610. 98 

348.70 

TO 

1402.95 

II 



5 

720. 79 

393.72 

TO 

1829.42 


A 


2 

1832.98 

772.76 

TO 

10312. 15 


B 

USB 

2 

1832.98 

772.76 

TO 

10312.15 


B 

VHF 

5 

720.79 

393.72 

TO 

1829.42 


C 

USB 

2 

1832.98 

772.76 

TO 

10 312. 15 


C 

VHP 

5 

720.79 

393.72 

TO 

1829.42 


D 


2 

1832.98 

772.76 

TO 

10312.15 


B 


2 

1832.98 

772.76 

TO 

10 312.15 

III 



20 

180. 12 

129.22 

TO 

271.81 


A 

USB 

2 

1832.98 

772.76 

TO 

10312. 15 


A 

VHF 

8 

450.49 

274. 10 

TO 

905.28 


B 


13 

281. 88 

188.48 

TO 

476.55 


C 


14 

261. 74 

177.30 

TO 

432.94 

IV 



28 

113. 38 

85.26 

TO 

159.53 


A 


10 

356. 53 

227.02 

TO 

657.15 


B 


12 

295. 58 

194.81 

TO 

512.28 


C 

USB 

7 

522. 20 

308.67 

TO 

1112.59 


c 

UHF 

9 

372. 26 

232. 10 

TO 

713.59 


D 

USB 

10 

356. 53 

227.02 

TO 

657. 15 


D 

UHF 

10 

356. 53 

227.02 

TO 

657. 15 


?. 

USB 

2 

1832. 98 

772.76 

TO 

10312.15 


E 

UHF 

8 

450, 49 

274. 10 

TO 

905. 28 


F 


17 

209. 72 

146.72 

TO 

329. 17 


G 


11 

324. 12 

210.20 

TO 

577.94 

V 



6 

598.66 

341.67 

TO 

1374.64 


A 


2 

1832. 98 

772.76 

TO 

10312. 15 


B 


3 

1197. 33 

570.52 

TO 

4393.87 


G 


5 

733. 13 

400.49 

TO 

1860.87 
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SKYUR PREPLTGHT 


PUNCTIONS, (DUAL) SITE ACN 


FUNCT. iPAIL. MTBF 

T 2 

A 0 

B USB 0 

B VHP 2 

C USB 0 

C VHP 2 

D 0 

E 0 

II 2 

A 0 

B USB 0 

B VHP 2 

C USB 0 

C VHP 2 

n 0 

E 0 

IIT 3 

A USB 0 

A VHP 2 

B 1 

C 1 

TV 3 

A 0 

6 0 

C USB 0 

C UHP 2 

D USB 0 

D UHP 0 

E USB 0 

E UHP 2 

P 1 

r, 0 

V 1 

A 0 

B 1 

C 0 


SKYLAB 

90% CONFIDENCE INTERVAL 


130.74 

55.12 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

130.74 

55.12 

TO 

N.A. 

101.33 

TO 

130.74 

55. 12 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

130.74 

55.12 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

130.74 

55.12 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

130.74 

55.12 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

87.16 

41.53 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

130.74 

55.12 

TO 

305.48 

101.98 

TO 

305. 48 

101.90 

TO 

77.74 

37.04 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

130.70 

55.10 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

130.74 

55. 12 

TO 

305.48 

101.96 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

231.52 

77.29 

TO 

N.A. 

101.83 

TO 

231.52 

77.29 

TO 

N.A. 

101,83 

TO 




735.54 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
735.54 
•INFINITY* 
735.54 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
735.54 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
735.54 
•INFINITY* 
735.54 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
319.84 
•INFINITY* 
735.54 
5931.74 
5931.74 
285. 2B 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
735.30 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
735.54 
5931.74 
•INFINITY* 
4495.45 
•INFINITY' 
4495.45 
•INFINITY* 



II 


s 


I 


SKTLAB PRPPLIGHT 


POHCTIOHS, (DUAL) 

SITE BDA 

c IP VI a D 






^ n 1 M A P 



PUNCT. iPAIL. 


BTBP 

90X 

CONPIDBNCB INTERVAL 

I 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

A 

n 


N.A. 

101.83 

TO 

D USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

B VHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

C USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

C VHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

D 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

P 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

n 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

A 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

B USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

B VHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

C USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

C VHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

D 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

P 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

III 

1 


305.48 

101.98 

TO 

A USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

A VHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

B 

1 


305.48 

101.98 

TO 

C 

1 


305.48 

101.90 

TO 

IV 

1 


305.48 

101.98 

TO 

A 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

B 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

C USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

C UHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

D USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

D UHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

E USB 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

B UHP 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

P 

1 


305.48 

101.98 

TO 

6 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

V 

1 


305.48 

101.98 

TO 

A 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

B 

0 


N.A. 

101.83 

TO 

C 

1 


305.48 

101.98 

TO 
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•IHPINITT* 

»mPIIIlTY» 

»IIIPI!IITY» 

•iMPtiiiTy* 

•INPINITY* 

•IKPIMITY* 

•INPIRITY* 

•mPINITY* 

»IPPI«TY» 

•IPPIMITY* 

•mpiiiifY* 

'IBPIHITY* 

•IIIPIIIITY* 

•IIIPIIIITY* 

•mPIi^ITY* 

•IMPIMTY* 

5931.74 

•mPIBITY* 

•INPIBITY* 

5931.74 

5931.7'^ 

5931.74 

•IHPmiTY* 

•IHPIIIITY* 

•IHPmiTY* 

•IBPIHITY* 

*IBPI!IITY* 

•mPIllITY* 

»mPIHITY* 

•IMFIMITY* 

5931.74 

•INPIBITY* 

5931.74 

•INPIBITY* 

•INFINITY* 

5931.74 



I 


s 


SKYLAB PRFFLIGHT 

FUHCTTON*;, (DUAL) SITE CBO 

SKYLAB 

fllHCT. ifAIL. NTBP 90* COHPIDEUCE INTERVAL 


T 



2 

* 150.99 

63.66 

TO 

849.46 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


B 

USB 

1 

302.00 

100.82 

TO 

5864.08 


B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


c 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


B 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

II 



0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


E 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

III 



1 

305.46 

101.98 

TO 

5931.74 


A 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


A 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


C 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

IV 



1 

34.00 

11.35 

TO 

66 0.19 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


C 

UHF 

1 

34.00 

11.35 

TO 

660.19 


D 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


D 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


f. 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


E 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


F 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


G 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

V 



0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


C 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


47 
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I; 

1 

1 

8 


SKYLAB PBE^LIGHT 






PUNCTIONS, (DUAL) 

SITE CYI 





~ “ — — 


S l\ X Ia A D 


— 


PWUCT. iPML. 

HTBP 

90X 

CONPIDRNCB INTERVAL 


T 


305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

K 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

B USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

B VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

C USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931,74 

C VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

D 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

R 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

II 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

K 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

B USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

B VHP 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

C USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931-74 

C VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

0 

1 

305.48 

101,98 

TO 

5931.74 

E 


305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

ITT 

1 

305.48 

J0U98 

TO 

5931.74 

A USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

A VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

B 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

C 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

IV 

2 

152.07 

64.11 

TO 

855.55 

A 

1 

305. 48 

101.98 

TO 

5931.74 

B 

2 

152.07 

64.11 

TO 

855.55 

C USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

C UHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

D USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

D UHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

B USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

E UHF 

1 

305-48 

101.98 

TO 

5931.74 

P 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

G 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

V 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

A 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

B 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

C 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 



-48- 






SKTLAB PREFLIGHT 


FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE GDS 

0 V Wf 1 D 







XmAo 



FUNCT, 

•FAIL. 

BTBF 

90K 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 



0 

N. A. 

101.83 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


R 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

IT 



0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


R 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


F 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

m 



5 

60.81 

33.22 

TO 


A 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 

VHF 

3 

101.82 

48.52 

TO 


B 


2 

152.06 

64.11 

TO 


C 


2 

152.06 

64.11 

TO 

TV 



6 

48.98 

27.95 

TO 


A 


2 

152.22 

64.17 

TO 


B 


2 

152.22 

64.17 

TO 


C 

USB 

1 

295.00 

98.48 

TO 


C 

tIHP 

1 

305.48 

101.98 

TO 


D 

USB 

2 

152.22 

64.17 

TO 


n 

OHF 

2 

152.22 

64.17 

TO 


E 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


E 

UHF 

3 

101.82 

48.52 

TO 


P 


3 

101.47 

48.35 

TO 


G 


2 

152.22 

64.17 

TO 

V 



1 

305.48 

101.98 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 


1 

305.48 

101.98 

TO 


•IHflHITY* 
•mPIllITY* 
•INFUIITY* 
•IMFIHITY* 
•IMFrHITY' 
•WFINITY* 
•IMFIFITY* 
•IIIFIIIITY* 
•IMFIKITY* 
•IIFIIIITY* 
•mFim TY» 
•IIIFIIIITY* 
*IIIFIWITY* 
•mFIHITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 

154.35 
•INFINITY* 

373.64 

855.46 

855.46 

112.47 

856.36 

856.36 

5728.16 

5931.74 

856.36 

856.36 

•INFINITY* 

373.64 

372,38 

856.36 

5931.74 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

5931.74 


- 49 “ 
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11 


SKTUB PPRfLIGHT 

FUNCTIONS, (OUU) SITB OWN 

SKYLAB 

FIIHCT- IFAIL. NTBF 90* CONFIDENCE INTERVAL 




1 

30S.4R 

101.98 

TO 

5931.74 

A 


1 

30S.48 

101.98 

To 

5931.74 

B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

C 

VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

D 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

R 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 



0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

% 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

R 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 



2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 

A 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

A 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

B 


2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 

C 


2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 



3 

101.82 

48.52 

TO 

373.64 

A 


2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 

B 


2 

152.73 

64.3 3 

TO 

859.27 

C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

C 

UHF 

1 

305.40 

101.98 

TO 

5931.74 

D 

USB 

2 

152.73 

64.39 

TO 

059.27 

D 

UHF 

2 

152.73 

64.3 9 

TO 

859.27 

F 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

R 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

F 


3 

101.82 

48.52 

TO 

373.64 

G 


2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 



0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

C 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY* 


50 - 



SKYLI^B PPKPLIGHT 


FtrucTTONS, (nUUL) 

SITE HAH 








e wi ft Ik 





mm H ■ 


•Toi li A 11 


M m 


FflHCT. 

tFAIL. 

HTBF 

90» 

CONFIDENCE INTERVAL 


T 


1 

305. 4B 

101.98 

TO 

5931.74 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITf 

B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

B 

VHF 

0 

N.A. 

101,83 

TO 

•INFINITY 

C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931,74 

C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

P 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

II 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

F 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

ITT 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

A 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

A 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

C 


0 

N.A. 

101,83 

TO 

•INFINITY 

IV 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

c 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

D 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

D 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

E 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

E 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

F 


0 

N. A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

6 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

V 


1 

.305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

•INFINITY 

C 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


I 


SKTfLAR PRRFLIGHT 


FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE HSK 

C IFV Tin 



FONCT. 

•FAIL. 

BTBF 

1st LAD 
90K 

CONFIDENCE INTERVAL 

I 


1 

305.48 

101.98 

TO 

A 


1 

305.48 

101.98 

TO 

P 

nsn 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

D 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

II 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

P 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

n 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

E 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

III 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

A 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

A 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

C 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

IV 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

B 


0 

N.A. 

101.83 

to 

C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

c 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

0 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

D 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

V. 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

E 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 

F 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

r. 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

V 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

C 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


5931.74 

5931.74 

IMFIUm 

INFlNITy 

IMFIIlITy 

IMPIHITy 

IKFmiTY 

rUFlNITl 

lUFIMITt 

HiFIHITT 

liFmiTT 

IHFIIIITT 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

INFINITY 

infinity 

INFINITY 

INFINITY 
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SKYLAB PPRFLTnHT 
FIINCTIOHS, (DUAL) SITE HAD 





M M 

SKYLAB 




FUNCT 

• 

•PAIL. 


HTBP 90* 

CONFIDENCE INTERVAL 


T 



1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


A 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


B 

USB 

1 

305.46 

101.98 

TO 

5931.74 


P 

VHP 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


c 

VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


D 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


R 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

II 



1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


A 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


B 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


B 

VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


C 

VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


D 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


E 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 

m 



2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 


A 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


A 

VHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


B 


2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 


C 


2 

152-73 

64.39 

TO 

859.27 

TV 



4 

72. 11 

37.20 

TO 

211.09 


A 


2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 


B 


3 

96. 16 

45.82 

TO 

352.87 


C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


C 

UHF 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


D 

USB 

2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 


D 

UHF 

2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 


E 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


E 

UHF 

1 

305.46 

101.98 

TO 

5931.74 


F 


3 

101.82 

48.52 

TO 

373.64 


G 


2 

152.73 

64.39 

TO 

859.27 

V 



1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


A 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


B 


• 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


C 


1 

305.48 

101.98 

TO 

5931.74 


SKYLHD PREFI.rr.HT 


^UHCTIONS, (DUAL) 

SITE MIL 

e w ff ft n 









* ■" 

FUHL'T 

• 

•FAIL. 

flTBF 

90% 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 



0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 


0 

H.A. 

101.83 

TO 


B 

U.SB 

0 

H.A. 

101.83 

TO 


B 

VHF 

0 

H.A. 

101.83 

TO 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


E 


0 

N.A. 

101.8 3 

TO 

II 



0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


R 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 

VHF 

0 

H.A. 

101.83 

TO 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


c 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


D 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


F 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

III 



1 

305. 4B 

101.98 

TO 


A 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 


1 

305.48 

101.98 

TO 


C 


1 

305.48 

101.98 

TO 

IV 



0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

UHF 

0 

N.A. 

101.33 

TO 


D 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


D 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


E 

USB 

0 

H.A. 

101.83 

TO 


E 

UHF 

0 

H.A. 

101.83 

TO 


P 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


G 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

V 



0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


•IMFINITY* 
•IHFTHITY* 
•IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
•IHPINITY* 
•IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
•IHFINITY* 
•IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 

5931.74 
•IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 

5931.74 

5931.74 
'IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
•IHFIHITY* 
'IHFIHITY* 
'IHFIHI TY* 



SKYLAB PRFFLTtJHT 


FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE TEX 

0 IF VT % D 







«9 * 1 w A V 



FONCT 

• 

IFAIL. 

BTBP 

90* 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 



2 

152.73 

64. 39 

TO 


A 


2 

152.73 

64.39 

TO 


B 

USB 

0 

N. A 

101.83 

TO 


B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 


C 

VHF 

V 

305.48 

101.98 

TO 


D 


2 

152.73 

64. 39 

TO 


E 


2 

152.73 

64.39 

TO 

IT 



0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 

VHP 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


0 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


E 


0 

N.A. 

101.83 

TO 

IIT 



3 

101.82 

48.52 

TO 


A 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 

VHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 


3 

101.82 

48.52 

TO 


C 


3 

101.82 

48.52 

TO 

IV 



4 

65.61 

33.85 

TO 


A 


2 

131.24 

55.3 3 

TO 


B 


2 

131.24 

55.33 

TO 


C 

USB 

1 

305.48 

101.98 

TO 


C 

UHF 

2 

152.73 

64.39 

TO 


D 

USB 

2 

131,24 

55.33 

TO 


D 

UHF 

2 

131.24 

55-33 

TO 


E 

USB 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


R 

UHF 

0 

N.A. 

101.83 

TO 


F 


4 

65.61 

33.85 

TO 


G 


2 

131-24 

55.33 

TO 

V 



0 

N.A. 

101.83 

TO 


A 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


B 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


C 


0 

N.A. 

101.83 

TO 


i 

I 


859.27 

859.27 
•IHPiNITf * 
•mPIlilTT* 
5931.74 
5931-74 

859.27 

859.27 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 

373.64 
•INFINITY* 
•INFINITY* 

373.64 

373.64 
192.06 

738.35 

738.35 
5931.74 

859.27 

738.35 

738.35 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
192.06 

738.35 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 


55 - 


i 


5KTUB PRRPLIf?HT 
PUHCTTONS, (DUAL) SITE VAN 






SKVLAB 

FliNCT. 

•FAIL. 


HTBF 90% 

I 



2 

143.74 


A 


0 

N.A. 


B 

USB 

1 

305.48 


H 

VHP 

1 

287.50 


C 

USB 

0 

N.A. 


C 

VHP 

1 

287,50 


D 


0 

N.A. 


V 


0 

N.A. 

IT 



1 

287.50 


A 


0 

N.A. 


B 

USB 

0 

N.A. 


B 

VHP 

1 

287.50 


C 

USB 

0 

N.A. 


C 

VHP 

1 

287.50 


D 


0 

N.A. 


P 


0 

N.A. 

TIT 



1 

287.50 


A 

USB 

0 

N.A. 


A 

VHP 

1 

287.50 


R 


0 

N.A. 


C 


0 

N.A. 

IV 



4 

57.74 


A 


1 

249.00 


n 


1 

249.00 


c 

USB 

2 

152.73 


c 

UHF 

0 

N.A. 


D 

USB 

1 

249.00 


D 

UUP 

1 

249.00 


E 

USB 

0 

N.A. 


P 

UHF 

1 

287.60 


F 


1 

249.00 


n 


1 

249.00 

V 



0 

N.A. 


A 


0 

N.A. 


B 


0 

N.A. 


c 


0 

N.A. 


j . i i s 


CONPIDBNCB INTERVAL 


60.60 

TO 

808.68 

101.83 

TO 

‘INFINITY* 

101.98 

TO 

5931.74 

95.98 

TO 

5582.53 

101.83 

TO 

‘INFINITY* 

95.98 

TO 

5582.53 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

95.98 

TO 

5582.53 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

95.98 

TO 

5582.53 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

95.98 

TO 

5582.53 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

95.98 

TO 

5582.53 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

95.98 

TO 

5582,53 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

29.79 

TO 

169.02 

83.12 

TO 

4834.95 

83.12 

TO 

4834.95 

64.39 

TO 

859.27 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

83.12 

TO 

4834.95 

83.12 

TO 

4834.95 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

95.98 

TO 

5582.53 

83.12 

TO 

4834.95 

83.12 

TO 

4834.95 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

101.83 

TO 

•INFINITY* 

101.83 

TO 

•INFINITY* 
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tHK JOHN* HOMHIW UNtVIMITV 

APPLIED PHYSICS LABORATORY 

■#•<««. MlRTUkKO 


II. 


MTBF 


B 


Unmanned 


ii 

ij 


SKYLAB UBRANMBD SL1, SL3> AND S1.4 COMBIHBD 
CQHPnTATIONS FOR FDNCTIONS, ALL SITES COBBINED 


FOBCT 

' • 

•FAIL. 

HTBF 

90% COHPIDBMCr 

INTERVAL 

I 


n> 

365. 16 

305.36 

TO 

445.82 


A 

29 

972.46 

734.64 

TO 

1 359.4 3 


B USB 

19 

1480.34 

1053.83 

TO 

2 260.84 


B VHF 

13 

2178.75 

1456.80 

TO 

3 683.44 


C USB 

49 

569.03 

456.69 

TO 

732.19 


C VHP 

IB 

1 573. 54 

1110.86 

TO 

2434.76 


D 

15 

1886.89 

1293.19 

TO 

3060.98 


f. 

16 

1759.96 

1219.29 

TO 

2 806.23 

II 


44 

634. 71 

503.66 

TO 

829.05 


A 

2 

14163. 17 

5970.98 

TO 

79680.30 


B USB 

30 

931.00 

706.37 

TO 

1293.47 


B VHF 

16 

1770.23 

1226.41 

TO 

2822.62 


C USB 

18 

1562. 11 

1102.79 

TO 

2417.08 


C VHF 

14 

2023. 13 

1370.38 

TO 

3 346.38 


D 

2 

14163. 17 

5970.98 

TO 

79680.30 


P 

2 

14163.17 

5970.98 

TO 

79680.30 

III 


156 

176. 95 

155.87 

TO 

202.91 


A USB 

18 

1562. 11 

1102.79 

TO 

2417.08 


A VHP 

51 

553.38 

445.94 

TO 

708.25 


B 

98 

284. 82 

243.07 

TO 

339.14 


C 

96 

290.03 

247. 13 

TO 

346.00 

IV 


215 

126. 42 

113.40 

TO 

141.96 


A 

4b 

613. 74 

489.34 

TO 

796.62 


B 

46 

614.24 

489.74 

TO 

797.27 


C USB 

43 

648. 94 

513.67 

TO 

850.46 


C UHF 

41 

681. 26 

536.43 

TO 

899. 12 


D USB 

46 

614.24 

489.74 

TO 

797.27 


D UHF 

44 

642. 16 

509.57 

TO 

838.78 


R USB 

18 

1562. 11 

1102.79 

TO 

2417.08 


E UHF 

51 

553. 38 

445. 94 

TO 

708.25 


F 

103 

272.64 

233.54 

TO 

323. 18 


G 

45 

624. 69 

496.91 

TO 

813.35 

V 


26 

1055. 88 

786.28 

TO 

1506.95 


A 

18 

1562. 11 

1102.79 

TO 

2417.08 


B 

3 

9345.76 

4453.19 

TO 

34296.40 


C 

10 

2794.52 

1779.39 

TO 

5150.72 


I 


SKYLAB UNHANNED 
FUNCTIONS, {DlUt) 

SL1, SL3, AND SL4 
SITE ACN 

iP tf T m n 

COMBINED 


FUNCT. 

tPAIL. 

HTBP 

1 4# nn 

9 ox 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 


3 

786. 17 

374.60 

TO 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

B 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

B 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

C 

USB 

2 

1179.26 

497.16 

TO 

C 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

n 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

E 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

IT 


3 

786.17 

374.60 

TO 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

B 

USB 

2 

1179.26 

497.16 

TO 

B 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

C 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

C 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

n 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

B 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

IIT 


7 

336.47 

198.88 

TO 

A 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

A 

VHP 

4 

590.12 

304.44 

TO 

B 


3 

785, 11 

374.10 

TO 

C 


3 

785.11 

374.10 

TO 

IV 


15 

154. 15 

105,65 

TO 

A 


5 

471.01 

257.29 

TO 

B 


5 

471.01 

257.29 

TO 

C 

USB 

3 

784.59 

373.85 

TO 

c 

UHF 

2 

1162.27 

489.99 

TO 

D 

USB 

5 

471.01 

257.29 

TO 

D 

UHF 

5 

471.01 

257.29 

TO 

E 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

E 

UHF 

4 

590.12 

304.44 

TO 

F 


6 

392.51 

224.01 

TO 

G 


5 

471.01 

257.29 

TO 

V 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

B 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

C 


0 

N.A. 

786.34 

TO 


r 


2RB5.02 

•INPrUlTY* 

•iMPiurTy* 

45035.26 
6634.36 

45835.26 
•INFIHITY* 
♦IMPIMITY* 

2885.02 

»IMPIHITY* 

6634.36 

45835.26 
*IKFIHITY» 

45835.26 
'IHPIIIITY' 
•INPINITY* 

716.87 

‘INPINITY* 

1727.38 

2881.14 

2881.14 

250.07 

1195.47 

1195.47 

2879.23 

6538.77 

1195.47 

1195.47 

•INPINITY* 

1727.38 

901.28 

1195.47 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

•INFINITY* 


I 
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I I i 


SKYLAB UHHANNED 
FUNCTIONS, (DUAL) 

SL1, SL3, 
SITE BDA 

AND SL4 

evirr a n 

COBBINED 


FUMCT. 

«FAIL. 

HTBF 

9 ox 

CONFIDENCE INTERVAL 

I 


11 

212.42 

137.76 

TO 

A 


5 

472.09 

257.87 

TO 

B 

USB 

2 

1180.25 

497.58 

TO 

B 

VHF 

0 

N. A. 

786.84 

TO 

C 

USB 

9 

259.63 

161.88 

TO 

C 

VHF 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

D 


3 

786.83 

374.92 

TO 

V. 


3 

786.83 

374.92 

TO 

IT 


5 

470.39 

256.95 

TO 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

B 

USB 

5 

470.39 

256.95 

TO 

B 

VHF 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

C 

USB 

3 

784.00 

373.57 

TO 

C 

VHF 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

D 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

F 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

III 


13 

180.72 

120.84 

TO 

A 

USB 

3 

784.00 

373.57 

TO 

A 

VHF 

3 

786.83 

374.92 

TO 

B 


8 

294.74 

179.34 

TO 

C 


8 

294.74 

179.34 

TO 

TV 


19 

123.29 

87.77 

TO 

A 


7 

335.89 

198.54 

TO 

B 


7 

335. 89 

198.54 

TO 

C 

USB 

7 

335.99 

198.60 

TO 

C 

UHF 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

D 

USB 

7 

335.89 

198.54 

TO 

0 

UHF 

7 

335. 89 

198.54 

TO 

F 

USB 

3 

784.00 

373.57 

TO 

E 

UHF 

3 

786.83 

374.92 

TO 

F 


1 1 

213. 74 

138.61 

TO 

G 


7 

335.89 

198.54 

TO 

V 


5 

433. 19 

236.63 

TO 

A 


3 

784.00 

373.57 

TO 

B 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

C 


2 

1087.25 

458.37 

TO 


370,77 

1190.20 

6639.94 

•INFINITY* 

497.69 

45835.26 

2807.44 

2887.44 
1193.09 

•INFINITY* 

1193.89 

•INFINITY* 

2877.07 

•INFINITY* 

*INPINITY* 

•INFINITY* 

305.53 

2877.07 

2887.44 

592.29 

592.29 

188.30 

715.64 

715.64 
715.85 

45835.26 

715.64 

715.64 

2877.07 

2887.44 

381.13 

715.64 

1099.48 

2877.07 

*INPINITY* 

6116.74 
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RKYLAP UMHANHED SL1, SL3, AND SL4 COHBINED 


FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE CRO 








SKYLAB 










FUNCT. 

#FAU. 

HTBF 

9 OX 

COHPtDBNCB IKTBRVAL 


T 


1 

2360.52 

788.02 

TO 

45615.26 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

n 

USB 

1 

2360. 52 

788.02 

TO 

45835.26 

D 

VHP 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 

VHP 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

n 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

E 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

II 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

B 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

B 

VHP 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 

VHP 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

D 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

E 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

III 


15 

150.35 

103.04 

TO 

243.90 

A 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

A 

VHP 

10 

236.04 

150.29 

TO 

435.05 

B 


7 

322.20 

190.45 

TO 

686.47 

C 


7 

322.20 

190.45 

TO 

686.47 

IV 


20 

1 17.71 

84.45 

TO 

177.63 

A 


2 

1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

B 


2 

1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

C 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINI TI* 

C 

UHF 

3 

784^81 

373.95 

TO 

2880.02 

D 

USB 

2 

1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

D 

UHF 

2 

1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

E 

USB 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

E 

UHF 

10 

236.04 

150.29 

TO 

435.05 

P 


8 

295.05 

179.53 

TO 

592.92 

a 


2 

1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

V 


1 

2165.53 

722.93 

TO 

42049.16 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

B 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 


1 

2165.53 

722.93 

TO 

42049.16 



SKYUB UNNANNBD 
FUNCTIONS, (DUAL) 

SLl, 

SITE 

SL3, 

CYI 

AND SL4 

C* IF V f 1 D 

CON BIN ED 







d K 1 Lap 



FUNCT 

• 

iFAIL. 


HTBF 

9 ox 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 



2 


1178.76 

496.95 

TO 


A 


1 


2357. 53 

787.02 

TO 


D 

usn 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


n 

VHP 

0 


N. A. 

786.84 

TO 


c 

USB 

1 


2360.52 

788.02 

TO 


c 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


n 


0 


N.A. 

786.84 

TO 


K 


0 


N.A. 

786.04 

TO 

II 



0 


N.A. 

786.84 

TO 


A 


0 


N.A. 

786.34 

TO 


B 

USB 

0 


N.A. 

706.84 

TO 


B 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


C 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


C 

VHF 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


D 


0 


N.A. 

786.84 

TO 


F 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

III 



0 


294.24 

179.03 

TO 


A 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


A 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


B 


0 


294.24 

179.03 

TO 


C 


8 


294.24 

179.03 

TO 

TV 



8 


294.32 

179.08 

TO 


A 


4 


588.66 

303.69 

TO 


B 


4 


588.66 

303.69 

TO 


C 

USD 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


C 

UHF 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


n 

usn 

4 


588.66 

303.69 

TO 


n 

UHF 

4 


588.66 

303.69 

TO 


E 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 


F 

UFF 

0 


N.A. 

786. B4 

TO 


F 


8 


294.32 

179.08 

TO 


r. 


4 


588.66 

303.69 

TO 

V 



0 


N.A. 

786.84 

TO 


A 


0 


N.A. 

786.04 

TO 


R 


0 


N.A. 

786.84 

TO 


c 


0 


N.A. 

786.84 

TO 


6631.55 
45777.31 
•IMPINITY* 
•INPINXTlf* 
45835.26 
•INPINin* 
♦INFINITY* 
♦INPINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 

591.29 
•INFINITY* 
♦INFINITY* 

591.29 

591.29 
591.45 

1723.11 
1723. 1 1 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
1723.1 1 

1723.11 
♦INFINITY* 
•INFINITY* 
591.45 

1723.11 
♦INFINITY* 
•INFINITY* 
♦INFINITY* 
♦INFINITY* 
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! 


( 


a 


SKYLAB (INHANNED 
FIIMCTTONS, (DUAL) 

SL1, 

SITE 

SL3, 

CDS 

AND SL4 

e vv r ■ ft 

con BIN ED 






•9 ^ X M A ij 



FUNCT. 

IFAIt. 


HTBF 

90» 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 


14 


165.01 

111.77 

TO 

A 


5 


467. 18 

255.19 

TO 

D 

HSB 

3 


783.53 

373.35 

TO 

B 

VHF 

3 


786.83 

374.92 

TO 

C 

USB 

9 


258.85 

161.40 

TO 

c 

VHF 

4 


590. 12 

304.44 

TO 

D 


4 


585.25 

301.93 

TO 

B 


4 


585.25 

301.93 

TO 

IT 


6 


3 91.76 

223.59 

TO 

A 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 

USB 

3 


783.53 

373.35 

TO 

B 

VHF 

3 


786.83 

374.92 

TO 

C 

USB 

3 


783.53 

373.35 

TO 

C 

VHF 

3 


786.83 

374.92 

TO 

D 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

E 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

III 


23 


101.76 

74.51 

TO 

A 

USB 

3 


703.53 

373.35 

TO 

A 

VHF 

7 


337.20 

199.32 

TO 

B 


13 


180.82 

120.90 

TO 

C 


13 


180.82 

120.90 

TO 

IV 


32 


73.36 

56,11 

TO 

A 


4 


590, 12 

304.44 

TO 

B 


4 


590.12 

304.44 

TO 

C 

USB 

7 


335.79 

198.48 

TO 

C 

UHF 

6 


392.99 

224.29 

TO 

n 

USB 

5 


472.09 

257.87 

TO 

D 

UHF 

4 


590.12 

304.44 

TO 

E 

USB 

3 


783.53 

373.35 

TO 

E 

UHF 

7 


337. 20 

199.32 

TO 

F 


13 


181.56 

121.40 

TO 

f; 


4 


590. 12 

304.44 

TO 

V 


6 


344.43 

196.57 

TO 

A 


3 


783.53 

373.35 

TO 

0 


1 


2071.48 

691.53 

TO 

c 


3 


786.83 

374.92 

TO 


272.93 
1185.74 
2B75.35 

2887.44 
496.20 

1727.38 
1713. 12 
1713.12 
899.56 
•INFINITY* 
2875. 35 

2887.44 

2875.35 

2887.44 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
148.91 

2875.35 

718.44 
305.69 
30 5.69 
100.77 

1727.38 

1727.38 

715.43 
902.39 

1198,20 

1727.38 
2875.3 5 

718.44 
306.95 

1727.38 

790.89 

2875.35 

40222.93 

2887.44 
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;>KYLAB UNHKNNED SLI, SL3, AND SL4 COHBINRD 


fUNrTIOHrf, (DUAL) 

SITE GWH 








O W T ft D 







nnlLMI 




FiJHCT, 

•FAIL, 

HTB? 

90% 

CONPIORNCE INTERVAL 


T 


5 

469.04 

256,21 

TO 

1190.45 

A 


2 

1176.36 

495.91 

TO 

6618.04 

B 

USB 

1 

2352.73 

705.42 

TO 

45684.09 

B 

VHF 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

♦INFINITY* 

C 

USB 

4 

586.30 

302.47 

TO 

1716.21 

c 

VHP 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

D 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

r. 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

II 


2 

1176.36 

495.93 

TO 

6618.03 

A 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

B 

USB 

2 

1176.36 

495.93 

TO 

6610.03 

P 

VHF 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 

USB 

1 

2352.73 

705.42 

TO 

45684.09 

C 

VHF 

0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

0 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

K 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

III 


10 

235.26 

149.80 

TO 

433.62 

A 

USB 

1 

2352.73 

785.42 

TO 

45684.09 

A 

VHF 

2 

1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

E 


7 

337.20 

199. 32 

TO 

718.44 

C 


7 

337.20 

199.32 

TO 

718.44 

TV 


16 

133.52 

92.50 

TO 

212.89 

A 


3 

780.56 

371.93 

TO 

2864.45 

B 


3 

780.56 

371.93 

TO 

2864.45 

C 

USB 

3 

703.98 

373.56 

TO 

2877.00 

C 

UHF 

5 

432. 76 

236.39 

TO 

1098.38 

D 

USB 

3 

780.56 

371.93 

TO 

2864.45 

D 

UHF 

3 

780.56 

371.93 

TO 

2864.45 

E 

USB 

1 

2352.73 

705.42 

TO 

45684.09 

B 

UHF 

2 

1180, 25 

497.50 

TO 

6639.94 

F 


R 

292.70 

178.10 

TO 

588.20 

G 


3 

780.56 

371.93 

TO 

2864.45 

V 


1 

2352.73 

785.42 

TO 

45684.09 

A 


1 

2352.73 

785.42 

TO 

45684.09 

B 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 


0 

N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 
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SKTLAB nNttAHNBD SL1, SL3, MID SL4 CCK8INBD 


FUNCTIONS, (DUI^L) SITE HAH 

SKTLAB 


FUNCT. 

IFAIL. 


HTBP 9 OK 

CONPIDBICE INTEIVAL 


T 


4 

563.07 

290.48 

TO 

1648.20 

A 


1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

B 

USB 

2 

1129.51 

476.18 

TO 

6354.47 

B 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

C 

USB 

4 

563.07 

290.48 

TO 

1648.20 

C 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

I) 


1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

E 


1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

II 


4 

563.07 

290.48 

TO 

1648.20 

A 


1 

2160.52 

788.02 

TO 

45835.26 

B 

USB 

4 

563.07 

290.48 

TO 

1648.20 

B 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

C 

USB 

2 

1129.51 

476.18 

TO 

6354.47 

c 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

D 


1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

E 


1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

III 


6 

372.95 

212.85 

TO 

856.38 

A 

USB 

2 

1129.51 

476.18 

TO 

6354.47 

A 

VHP 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

B 


6 

389.87 

222.51 

TO 

895.22 

C 


6 

389.87 

222.51 

TO 

895.22 

TV 


5 

449.83 

245.72 

TO 

1141.71 

A 


2 

1178,71 

496.93 

TO 

6631.26 

B 


2 

1178.71 

496.93 

TO 

6631.26 

C 

USB 

4 

563.07 

290.48 

TO 

1648.20 

C 

UHF 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

B 

USB 

2 

1178.71 

496.93 

TO 

6631.26 

D 

OHF 

2 

1178.71 

496.93 

TO 

6631.26 

F 

USB 

2 

1129.51 

476.18 

TO 

6354.47 

E 

UHF 

1 

2360.52 

788.02 

TO 

45035.26 

F 


2 

11 78.71 

496.93 

TO 

6631.26 

G 


2 

1178.71 

496.93 

TO 

6631.26 

V 


2 

1129.51 

476.18 

TO 

6354.47 

A 


2 

1129.51 

476.10 

TO 

6354.47 

B 


1 

23 60.52 

788.02 

TO 

45835.26 

C 


1 

2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 


SKYLAB UNMANNED 
FUNCTIONS, (DUAL) 

SL1, 

SITE 

SL3 

HSK 

, AND SL4 

CFAf VT S b 

COMBINED 






TLAt# 



PUNCT. 

•FAIL. 


HTBF 

90% 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 


11 


206. 72 

134.06 

TO 

A 


4 


587.87 

303,28 

TO 

P 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

P 

VHF 

4 


589.83 

304.29 

TO 

C 

USB 

2 


1142.09 

481.49 

TO 

C 

VHF 

5 


471.86 

257.75 

TO 

D 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

R 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

IT 


7 


326. 14 

192.78 

TO 

A 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 

USB 

2 


1142.09 

481.49 

TO 

B 

VHF 

5 


471.86 

257.75 

TO 

C 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 

VHF 

5 


471.86 

257.75 

TO 

D 


0 


' N.A. 

786.84 

TO 

B 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

III 


25 


87.71 

64.97 

TO 

A 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

A 

VHF 

15 


150.77 

103.3 3 

TO 

B 


12 


1 88.87 

124.48 

TO 

C 


10 


226.64 

144.31 

TO 

IV 


35 


61.05 

47.21 

TO 

A 


4 


590.12 

304.44 

TO 

B 


4 


590. 12 

304.44 

TO 

C 

USB 

3 


761.39 

362.80 

TO 

C 

UHF 

6 


393.41 

224.53 

TO 

n 

USB 

3 


786.83 

374.92 

TO 

0 

UHF 

3 


786.83 

374-92 

TO 

R 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

E 

UHF 

15 


150.77 

103. 33 

TO 

F 


13 


175.91 

117.62 

TO 

G 


3 


786.83 

374.92 

TO 

V 


1 


2360.52 

780.02 

TO 

A 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 


1 


2360.52 

788.02 

TO 


.168.60 

1720.81 

•INFINITY* 

1726.55 

6425.26 

1197.62 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

694.86 

•INFINITY* 

6425.26 

1197-62 

•INFINITY* 

1197.62 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

126.16 

•INFINITY* 

244.59 

327.33 
417.74 

82.60 
1727.38 
1727. 18 
2794.09 

903.34 

2887.44 

2887.44 

•INFINITY* 

244.59 

297.40 

2887.44 

45835.26 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

45835.26 
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SKYLAP 

UNBANNED 

SM, 

SL3, 

AND SL4 

COHBTNRD 



FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE 

HAD 









cf IP V T 1 n 








f\S X# A|5 




PUNCT. 

IFAIL. 


HTBP 

90» 

CONPIDBNCE INTERVAL 


r 


10 


232.36 

147. ■‘6 

TO 

428.28 

A 


5 


465.65 

254. 3 1 

TO 

1181.86 

P 

USB 

6 


388.04 

221.46 

TO 

891.03 

B 

VHP 

4 


589.81 

304.28 

TO 

1726.48 

c 

USB 

7 


332.13 

196.32 

TO 

707.63 

G 

VHP 

4 


589.81 

304.28 

TO 

1726.48 

D 


2 


1178.59 

496.88 

TO 

6630.60 

R 


2 


1178.59 

496.88 

TO 

6630.60 

IT 


4 


258.55 

161.21 

TO 

495.63 

A 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

P 

USB 

6 


388.04 

221.46 

TO 

891.03 

B 

VHP 

4 


589.81 

304.28 

TO 

1726.48 

C 

USB 

6 


388.04 

221.46 

TO 

891.03 

C 

VHP 

4 


589.81 

304.28 

TO 

1726.48 

n 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

R 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

TIT 


20 


1 16.22 

83.38 

TO 

175.38 

A 

USB 

6 


388.04 

221.46 

TO 

8^1.03 

A 

VHP 

f) 


393.20 

224.41 

TO 

902.87 

B 


10 


235. 80 

150. 14 

TO 

434.62 

C 


10 


235,80 

150.14 

TO 

434.62 

IV 


23 


99.48 

72.84 

TO 

145.56 

A 


3 


779.17 

371.27 

TO 

2859.33 

B 


2 


1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

C 

USB 

6 


387.54 

221. 18 

TO 

889.88 

c 

UHP 

fi 


391.08 

223.20 

TO 

898.00 

n 

USB 

3 


786.83 

374.92 

TO 

2887.46 

D 

UHP 

2 


1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

V 

USB 

6 


388.04 

221.46 

TO 

891.03 

E 

UHP 

6 


393.20 

224.41 

TO 

902.87 

F 


B 


292. 18 

177.78 

TO 

587.14 

6 


2 


1180.25 

497.58 

TO 

6639-94 

V 


6 


388.04 

221.46 

TO 

891.03 

A 


6 


388.04 

221.46 

TO 

891.03 

B 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

C 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 


67 



il 


■J 


SKYLAB UMHANNED 
FIJNCTTONS, (DUHL) 

SL1, 

SITE 

SL3, 

HIL 

AND SL4 

VV A D 

COMBINED 






M A A' 



FUNCT. 

•FAIL. 


RTBF 

90* 

confidence interval 

T 


5 


422.70 

230.90 

TO 

h 


2 


1156.26 

487.46 

TO 

B 

USB 

1 


2312.53 

772.00 

TO 

B 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 

USB 

4 


552.38 

204.97 

TO 

c 

VHP 

0 


N.A. 

766.84 

TO 

D 


2 


1180.25 

497.58 

TO 

R 


3 


738.83 

352.05 

TO 

IT 


3 


736.51 

350-94 

TO 

A 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 

USB 

3 


736.51 

350.94 

TO 

R 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 

IISB 

1 


2312.53 

772.00 

TO 

c 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

D 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

?. 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

Ill 


6 


363.41 

207.40 

TO 

A 

USB 

1 


2312.53 

772.00 

TO 

A 

VHF 

2 


1178.51 

496.84 

TO 

B 


4 


563.24 

290,57 

TO 

C 


4 


545.99 

281,67 

TO 

IV 


15 


131,12 

89.87 

TO 

A 


5 


466.99 

255.09 

TO 

B 


6 


389.16 

222.10 

TO 

C 

USB 

4 


551.88 

284.71 

TO 

C 

UHF 

5 


446.59 

243.95 

TO 

n 

USB 

5 


466.99 

255.09 

TO 

D 

UHF 

5 


466.99 

255.09 

TO 

R 

IFSB 

1 


2312.53 

772.00 

TO 

E 

UHF 

2 


1178.51 

496.84 

TO 

F 


7 


322-71 

190.75 

TO 

(1 


6 


365. 16 

208.41 

TO 

V 


2 


1156.26 

487.46 

TO 

A 


1 


2312.53 

772.00 

TO 

B 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 


1 


2360.52 

788.02 

TO 


1072.84 

6504.97 

44903.5-1 

*IHFIIIITY' 

1616.92 

•IMPIIIITY* 

6639.94 

2711-3S 

2702.79 

•mPIIlITY' 

2702.79 

•HIFIIIITY* 

44903.53 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

B34.46 

44903.53 

6630.14 

1648.70 

1598.21 

212.72 

1185.26 

893.59 

1615.46 

1133»48 

1185.26 

1185.26 

44903.53 

6630.14 

687.55 

838.49 

6504.97 

44903.53 

•INFINITY* 

45835.26 
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4 


SKYLAR 

BNHfiMNBn 

SL1, 

SL3, 

ASt) SL4 

COHBINDD 



FtlNCTIONfJ, (DtUL) 

SITE 

TEX 








— - 

SKTLAB 


« l»B> 


PUNCT. 

•PAIL. 


flTBF 

90» 

CONFIDENCE INTKHV^ ^ 


T 


7 


337.17 

199.30 

TO 

718.36 

A 


2 


1180.25 

497.58 

TO 

6639.94 

R 

USB 

3 


786.75 

374.88 

TO 

2887.16 

B 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

C 

USB 

5 


472.04 

257.85 

TO 

1198.08 

C 

VHP 

1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

n 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

F 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

45835.26 

II 


4 


590.06 

304.4 1 

TO 

1727.21 

A 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

n 

USB 

2 


1180.13 

497.53 

TO 

6639.28 

B 

VHP 

2 


11G0.25 

497,58 

TO 

6639.94 

C 

USB 

2 


1180. 13 

497.53 

TO 

663 9.2 8 

C 

VHP 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

D 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

F 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

ITT 


13 


181.34 

121.25 

TO 

306.58 

A 

USB 

2 


1180.13 

497.53 

TO 

6639.28 

A 

VHP 

1 


2360. 52 

788.02 

TO 

45835.26 

B 


10 


235.77 

150.13 

TO 

434.56 

C 


10 


235.77 

150.13 

TO 

434.56 

TV 


17 


1 38.15 

96.66 

TO 

216.85 

A 


4 


590, 12 

304.44 

TO 

1727.38 

B 


4 


590. 12 

304.44 

TO 

1727.38 

C 

USB 

3 


786.75 

374.88 

TO 

2887.16 

C 

UHP 

5 


469.76 

256.60 

TO 

1192.29 

D 

USB 

4 


590. 12 

304.44 

TO 

1727,38 

D 

riHF 

4 


590. 12 

304.44 

TO 

1727.38 

F 

USB 

2 


1180.13 

497.53 

TO 

663 9.2 8 

F 

UHP 

1 


2360,52 

788.02 

TO 

45835.26 

P 


1 1 


214.58 

139.16 

TO 

382.62 

a 


4 


590.12 

304.44 

TO 

1727.38 

V 


2 


1180.13 

497.53 

TO 

6639.28 

A 


2 


1180.13 

497.53 

TO 

6639.28 

B 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 

c 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

•INFINITY* 
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I 


RKYLAB UNNNNNBn 
FUNCTIONS, (OUU) 

SL1, 

SITE 

SL3, 

VAN 

AND SL4 

COHBINRD 






^ l\ T A p 


■ H 

FUNCT. 

IFAIL. 


HTBF 

90» 

CONFIDENCE INTERVAL 

I 


3 


786. R3 

374.92 

TO 

A 


2 


1180.25 

497.58 

TO 

n 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 

VHF 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

c 

USB 

2 


1180.25 

497.58 

TO 

c 

VHF 

1 


2360.52 

788.02 

TO 

D 


2 


1180.25 

497.58 

TO 

F. 


2 


1180.25 

497.58 

TO 

IT 


1 


2360.52 

788.02 

TO 

A 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 

USB 

1 


2360.52 

788.02 

TO 

B 

VHF 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 

VHF 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

D 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

E 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

III 


10 


230. 42 

146.72 

TO 

A 

USB 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

A 

VHF 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 


10 


230.42 

146.72 

TO 

C 


10 


230.42 

146.72 

TO 

IV 


10 


234.26 

149.16 

TO 

A 


3 


785.88 

374.47 

TO 

B 


3 


785.88 

374.47 

TO 

C 

USB 

3 


781. 84 

372.54 

TO 

C 

UHF 

1 


2360. 52 

788,02 

TO 

D 

USB 

3 


785.88 

374.47 

TO 

D 

UHF 

3 


7 85.88 

374.47 

TO 

B 

USB 

0 


N. A. 

786.84 

TO 

E 

UHF 

0 


N.A. 

786.84 

TO 

F 


R 


294.70 

179.31 

TO 

G 


3 


785.88 

374.47 

TO 

V 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

A 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

B 


0 


N.A. 

786.84 

TO 

C 


0 


N.A. 

786.84 

TO 
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2BR7.44 

6639.94 
•TUPINITY • 
•INFINITY* 

6639.94 

45835.26 

6639.94 

6639.94 

45835.26 
•INFINITY* 

45835.26 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 

424.71 
•INFINITY* 
•INFINITY* 

424.71 

424.71 
431.77 

2883.97 

2883.97 
2869. 1 3 

45835.26 

2883.97 

2883.97 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
592.21 

2883.97 
•INFINITY* 
•INFINITY' 
•INFINITY* 
•INFINITY* 



n 


! 


im HOriiINK 

APP*l Jl.n s lAWUATnHY 

t*«NV|AN<l 


II. 


MTB.'!’ 

C . Manned 


71 



SKYI.AB 

WAMNEn 


SL2p SL3, AND 

SL4 

COBBINED 



COnPUTATTONS 

FOB PUHCTIOHS, ALL 

SITES 

; COflBINED 



FIJHCT 

• 

•FAIL. 

MTBF 

90« 

CONFIDENCE 

INTERVAL 

T 


. ,• 

203 

215. 88 


210.95 

TO 

265.80 


A 


71 

690. 33 


573.90 

TO 

849.01 


B 

USB 

54 

911. 71 


738,91 

TO 

1 158.23 


B 

VHF 

21 

2 350.80 


1698.77 

TO 

3508.43 


C 

USB 

150 

320. 56 


281.69 

TO 

368.63 


C 

VHF 

33 

1494. 04 


1147.08 

TO 

2041. 39 


D 


55 

B86. 36 


719.66 

TO 

1 123. 39 


E 


60 

812.49 


665.22 

TO 

1018.77 

IT 



109 

445. 83 


383.48 

TO 

525.86 


A 


12 

4114. 08 


2711.47 

TO 

7 130. 13 


B 

USB 

96 

506. 80 


431.83 

TO 

604.60 


B 

VHF 

25 

1972. 49 


1461.06 

TO 

2837. 12 


C 

USB 

50 

980. 35 


788.43 

TO 

1258.02 


C 

VHF 

23 

2146. 38 


1571.53 

TO 

3140.69 


D 


12 

4114.08 


2711.47 

TO 

7 130. 13 


f. 


12 

4114.08 


2711.47 

TO 

7130.13 

riT 



349 

137. 91 


126.56 

TO 

150.95 


A 

USB 

50 

980. 35 


788.43 

TO 

1258.02 


A 

VHF 

95 

515. 38 


438.80 

TO 

615.43 


B 


228 

214. 42 


192.94 

TO 

239.95 


C 


230 

212. 59 


191.37 

TO 

237.78 

TV 



434 

108. 10 


100.07 

TO 

117.20 


A 


94 

514.48 


437.68 

TO 

614.97 


B 


97 

498. 62 


425.20 

TO 

594.28 


C 

USB 

120 

404. 23 


350.06 

TO 

472. 9 3 


C 

UHF 

60 

818. 34 


670.00 

TO 

1026. 10 


n 

USB 

98 

493. 55 


421.20 

TO 

587.67 


D 

UHF 

92 

525.74 


446.51 

TO 

629.70 


p 

USB 

50 

980. 35 


788.43 

TO 

1258.02 


R 

UHF 

95 

515. 38 


438.80 

TO 

615.43 


F 


211 

228. 97 


205.20 

TO 

257.4 1 


0 


97 

498.64 


425.22 

TO 

594.29 

V 



97 

496. 97 


423.80 

TO 

592. 31 


A 


50 

980. 35 


708.43 

TO 

1258.02 


B 


17 

2904. 05 


2031.73 

TO 

4558. 18 


C 


55 

882. 87 


716.82 

TO 

1 118.97 
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SKYLKB lUNNSn SL2« SL3, AND SL4 COHBINBD 

FUNCTIONS, (DUAL) SITE ACN 

SRTLAB — 

FUNCT. tFAIL. NTBF 90X CONFIDENCE INTBRYAL 


I 


16 

228.40 

161.24 

TO 

353.41 

A 


7 

588.16 

347.66 

TO 

1253.12 

B 

USB 

7 

586.16 

347.66 

TO 

1253.12 

B 

VHP 

3 

1371.74 

653.62 

TO 

5033.91 

C 

USB 

11 

373.94 

242.50 

TO 

666.78 

C 

VHP 

3 

1371.74 

653.62 

TO 

5033.91 

D 


7 

587.63 

347.34 

TO 

1251.99 

E 


8 

514. 17 

312.85 

TO 

1033.26 

II 


9 

457.24 

285.09 

TO 

876.49 

A 


1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

79946.31 

B 

USB 

7 

588.16 

347.66 

TO 

1253.12 

B 

VHP 

3 

1371.74 

653.62 

TO 

5033.91 

C 

USB 

6 

686.19 

391.63 

TO 

1575.64 

C 

VHP 

3 

1371.74 

653.62 

TO 

5033.91 

0 


1 

4117.23 

1374.47 

TO 

79946.31 

B 


1 

4117.23 

1374.47 

TO 

79946.31 

III 


23 

170.87 

125.10 

TO 

250.02 

A 

USB 

6 

686.19 

391.63 

TO 

1575.64 

A 

VHP 

6 

655.03 

373.84 

TO 

1504.09 

B 


14 

294.07 

199.19 

TO 

486.42 

C 


15 

274.47 

188.11 

TO 

445.25 

IV 


29 

134-79 

101.83 

TO 

188.42 

A 


5 

820.84 

448.37 

TO 

2083.34 

B 


4 

10 26.05 

529.34 

TO 

3003.44 

C 

USB 

9 

456.57 

284.67 

TO 

875.21 

C 

UHP 

3 

1372.40 

653.94 

TO 

5036.34 

D 

USB 

5 

820.84 

448.37 

TO 

2083.34 

D 

UHP 

5 

820.84 

448.37 

TO 

2083.34 

B 

USB 

6 

686.19 

391.63 

TO 

1575.64 

E 

UHP 

6 

655.03 

373.84 

TO 

1504.09 

P 


16 

256.50 

177.70 

TO 

408.99 

G 


6 

684.03 

390.39 

TO 

1570.67 

V 


6 

686.19 

391.63 

TO 

1575.64 

A 


6 

686. 19 

391.63 

TO 

1575-64 

B 


1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

79946.31 

C 


1 

4117.23 

1374.47 

TO 

79946.31 


i 
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il 

j 


I 


i 


SKYLAB nAHNED 
FUNCTIOHS, (DOAL) 

SL2, 

SITE 

SL3, 

BDA 

AND SL4 

CON BIN ED 









PU8CT. 

•FAIL. 


HTBP 

90X 

CONFIDENCE INTEBVAL 

T 


21 


194.12 

140.27 

TO 

A 


7 


588.16 

347.66 

TO 

B 

USB 

3 


1370.82 

653.19 

TO 

B 

VHP 

0 


N.A. 

1372.42 

TO 

C 

USB 

12 


340.11 

224.16 

TO 

C 

VHP 

1 


4117.23 

1374.47 

TO 

D 


5 


823.43 

449.79 

TO 

B 


5 


823.43 

449.79 

TO 

II 


4 


10 20.66 

526.56 

TO 

A 


0 


N.A. 

1372.42 

TO 

B 

USB 

4 


1020.66 

526.56 

TO 

B 

VHP 

0 


N.A. 

1372.42 

TO 

C 

USB 

0 


N.A. 

1372.42 

TO 

C 

VHP 

0 


N.A. 

1372.42 

TO 

D 


0 


N.A. 

1372.42 

TO 

E 


0 


N.A. 

1372.42 

TO 

III 


26 


152.24 

113.37 

TO 

A 

USB 

0 


N.A. 

1372.42 

TO 

A 

VHP 

7 


583.16 

347.66 

TO 

B 


19 


208.34 

148.31 

TO 

C 


19 


208.34 

148.31 

TO 

17 


32 


126.86 

97.03 

TO 

A 


14 


292.44 

198.09 

TO 

B 


14 


292.44 

198.09 

TO 

C 

USB 

5 


816.53 

446.02 

TO 

c 

UHP 

1 


41 17.. 23 

1374.47 

TO 

D 

USB 

14 


292.44 

198.09 

TO 

D 

UHP 

14 


292.44 

198.09 

TO 

F 

USB 

0 


N.A. 

1372.42 

TO 

E 

UHP 

7 


588. 16 

347.66 

TO 

F 


22 


186.09 

135.39 

TO 

R 


14 


292. 44 

190,09 

TO 

V 


4 


1029.30 

531.01 

TO 

A 


0 


N.A. 

1372,42 

TO 

B 


0 


N.A. 

1372.42 

TO 

C 


4 


10 29.30 

531.01 

TO 


- 74 - 


209.71 

1253.12 
5030,55 

•INMUITT* 

589. 

79946.31 

2009.94 

2089.94 
2987.67 

•IBFIlllTI' 
2987.67 
•liFItllTT* 
•MPIIIITY' 
•INPIHITY* 
•mmiTY* 
MIIPIIIITY* 
217.20 
•IMPINI TY* 

1253.12 
318.18 
318. 18 
174.25 

483.72 

483.72 

2072.40 

79946.31 

483.72 

483.72 

•IMPIMITY* 

1253.12 

274.91 

483.72 

3012.94 
•INPTMITY» 
•I8PISITY* 

3012.94 



I 


SKYLAP HANHFD 
FUNCTTOMS, (DDAL) 

SL2, SL3 
SITE CHO 

, AND SL4 

e ipv f 1 D 

COMBINED 





^ n » M Ad 



PUNCT. 

•PAIL. 

NTBP 

90* 

CONPIPENCR INTERVAL 

T 


5 

818.79 

447.25 

TO 

A 


2 

20 46.99 

862.98 

TO 

B 

USB 

2 

2046.99 

862.98 

TO 

E 

VHP 

0 

N. A. 

1372.42 

TO 

C 

USB 

5 

818.79 

447.25 

TO 

C 

VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

n 


2 

2058.61 

867.88 

TO 

E 


2 

2058.61 

867.88 

TO 

IT 


3 

1364.66 

650.25 

TO 

A 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

B 

USB 

3 

1364.66 

650.25 

TO 

B 

VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

C 

USD 

2 

2046.99 

862.98 

TO 

c 

VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

n 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

E 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

III 


37 

1 10.63 

86.10 

TO 

A 

USB 

2 

2046.99 

862.98 

TO 

A 

VHP 

10 

411.71 

262.15 

TO 

B 


26 

158.34 

117.91 

TO 

C 


26 

158.34 

117.91 

TO 

IV 


38 

107. 68 

84.06 

TO 

A 


1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

B 


1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

C 

USB 

3 

1364.66 

650.25 

TO 

C 

UHP 

4 

1028.88 

530.79 

TO 

D 

USB 

1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

D 

UHP 

1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

R 

USB 

2 

2046.99 

862.98 

TO 

R 

UHP 

10 

411.71 

262.15 

TO 

P 


22 

187.13 

136.15 

TO 

r, 


1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

V 


6 

638.24 

364.26 

TO 

A 


2 

2046.99 

862.98 

TO 

B 


2 

2058.61 

867.88 

TO 

C 


2 

1926.37 

812.13 

TO 


- 75 - 


2078.14 

11516. 13 

11516. 13 
•iNFlNin' 
2078. 14 
'INrilllTY* 

11581.49 

11581.49 

5007.92 
•INPINITY' 

5007.92 

•mpiKiTy* 

11516. 13 
•IHflHITT* 
‘IMFI8ITI' 
*INPIHITY' 
148.35 

11516.1 3 
758.84 
225.98 
225.98 
143.78 

79946.31 

79946.31 

5007.92 
3011.72 

79946.31 

79946.31 

11516.13 
758.84 
276,44 
79946,3 1 
1465.53 

11516. 13 

11581.49 
10837.51 


i 


1 


SKYLAR NANNED 
FUNCTIONS, (DUAL) 

SL2, SL3, 
SITE CYT 

AND SL4 

VT A D 

con BIN ED 






TLAo 



FUNCT 

1 

• 

iFAIL. 

I1TDF 

90* 

CONFIDENCE INTERVAL 

T 



0 

N, A. 

1372.42 

TO 


A 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 


n 

USB 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


n 

VHF 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


c 

usn 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


c 

VHF 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


D 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 


F 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

tr 



0 

N.A. 

1372.42 

TO 


A 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 


n 

USB 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


0 

VHF 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


c 

USB 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


c 

VHF 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


D 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 


B 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

III 



17 

242. 18 

169.43 

TO 


A 

USB 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


A 

VHF 

1 

41 17.23 

1374.47 

TO 


B 


16 

257.31 

178.27 

TO 


C 


16 

257. 31 

178.27 

TO 

IV 



19 

215.67 

153.53 

TO 


A 


4 

1025.86 

529.24 

TO 


B 


5 

820.69 

448.29 

TO 


C 

USB 

1 

4117.23 

1374.47 

TO 


C 

UHF 

2 

2055.87 

866.72 

TO 


D 

USB 

4 

1025.86 

529.24 

TO 


D 

UHF 

4 

1025. 86 

529.24 

TO 


P 

USB 

0 

N.A. 

1372,42 

TO 


E 

UHF 

1 

41 17.23 

1374.47 

TO 


F 


14 

293.09 

198.53 

TO 


G 


4 

1025.86 

529.24 

TO 

V 



2 

1897. 37 

799.90 

TO 


A 


0 

N.A. 

1372,42 

TO 


B 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 


C 


2 

1897.37 

799.90 

TO 


- 76 - 


»INFINTTr» 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY' 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINI TY» 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
380.12 
•INFINITY* 

79946.31 
410.28 
410.28 
329.38 

3002.89 
2082.96 

79946.31 
11566.06 

3002.89 

3002.89 
•INFINITY* 

79946.31 
484.79 

3002.89 
10674,36 
•INFINITY* 
•INFINITY* 
10674. 36 



1 1 



i 

1 



SKYLhB 

nANNP.n 

SL2, 

SL3, 

AND SL4 

COMBINED 



PUMCTTOMS, (DUAL) 

SITE 

9DS 







. . .. . 


e w r i fi 






~ 






FUHCT, 

«PAIL. 


HTBP 

90% 

CONPIDBNCE INTERVAL 


T 


32 


125.87 

96.28 

TO 

172.90 

h 


7 


582.84 

344.51 

TO 

1241.79 

n 

USB 

6 


679.90 

388.03 

TO 

1561. 19 

B 

VHP 

5 


815.99 

445.72 

TO 

2071.03 

C 

USB 

25 


161.12 

119.34 

TO 

231.75 

c 

VHP 

5 


815.99 

445.72 

TO 

2071.03 

n 


8 


509.43 

309.96 

TO 

1023.71 

p 


10 


407.54 

259.50 

TO 

751.15 

rr 


18 


224.97 

158.82 

TO 

348.09 

A 


4 


1019.99 

526.21 

TO 

2985.70 

D 

USB 

17 


238.20 

166.65 

TO 

373.68 

B 

VHP 

5 


815.99 

445.72 

TO 

2071.03 

C 

USB 

5 


815.88 

445.67 

TO 

2070.77 

C 

VHP 

5 


815.99 

445.72 

TO 

2071.0 3 

n 


U 


1019.99 

526.21 

TO 

2985.70 

r 


4 


1019.99 

526.21 

TO 

2985.70 

III 


44 


92.03 

73.03 

TO 

120.21 

A 

USB 

5 


815. 88 

445.67 

TO 

2070.77 

A 

VHP 

13 


313.83 

209.84 

TO 

530.57 

n 


32 


126.56 

96.31 

TO 

173.85 

c 


34 


1 19.12 

91.79 

TO 

161.94 

TV 


64 


62. 18 

51.21 

TO 

77.37 

A 


8 


507.82 

308.99 

TO 

1020.49 

B 


8 


507.82 

308.99 

TO 

1020.49 

C 

USB 

24 


166.56 

122.66 

TO 

24 1.56 

c 

UHF 

7 


582.84 

344.51 

TO 

1241.79 

n 

USB 

8 


507.82 

308.99 

TO 

1020.49 

D 

UHP 

B 


507.82 

308.99 

TO 

1020.49 

p 

USB 

5 


815.88 

445.67 

TO 

2070.77 

R 

UHP 

13 


313. 83 

209.84 

TO 

530.57 

F 


31 


131.04 

99.83 

TO 

181.00 

G 


10 


406.25 

258.68 

TO 

748.78 

V 


21 


192.29 

138.96 

TO 

266.99 

A 


5 


815. 88 

445.67 

TO 

2070.77 

B 


f) 


679.99 

388.08 

TO 

1561. 39 

C 


19 


212.54 

151.30 

TO 

324.59 
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8 


SKYLAH HANNEIO SL2, SL3, AKD SL4 CONBZNBD 

riINCTTOMS, (DUAL) SITE GWH 

SKYLAB 

FIJNCT. »FAII.. NTBF 90% COBFIOEWCE INTERVAL 



17 

240.96 

168.58 

TO 

378.21 

A 

7 

S86.42 

346.63 

TO 

1249.42 

B USB 

7 

585.81 

346.27 

TO 

1248.12 

D VHF 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581.48 

r USB 

16 

256.29 

177.55 

TO 

408.65 

C VHF 

3 

1372.40 

653.94 

TO 

5036.33 

D 

5 

823.43 

449.79 

TO 

2089.93 

F 

5 

823.43 

449.79 

TO 

2089.93 


11 

372. 86 

241.80 

TO 

664.84 

A 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581.48 

P USB 

11 

372.86 

241.30 

TO 

664.84 

B VHF 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581.48 

C USD 

1 1 

372.86 

241.80 

TO 

664.84 

C VHP 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581-48 

D 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581.48 

P, 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581.48 


32 

128.00 

97.90 

TO 

175.81 

A USB 

11 

372.86 

241.80 

TO 

664.84 

A VHF 

7 

588.16 

347.66 

TO 

1253.12 

B 

18 

228.43 

161.26 

TO 

353.45 

C 

17 

241 .87 

169.22 

TO 

379.63 


38 

103. 50 

80.80 

TO 

138.19 

A 

6 

684.22 

390.50 

TO 

1571. 12 

n 

6 

684.22 

390.50 

TO 

1571.12 

C USB 

1U 

292.74 

198.29 

TO 

484.21 

C IIHF 

R 

495.47 

301.47 

TO 

995.67 

P USB 

8 

513.16 

312.24 

TO 

1031.23 

D UHF 

6 

684.22 

390,50 

TO 

1571. 12 

F USB 

11 

372.86 

241.80 

TO 

664.84 

K UHF 

7 

588. 16 

347.66 

TO 

1253.12 

F 

16 

256,57 

177.75 

TO 

409.10 

G 

6 

684.22 

390.50 

TO 

1571.12 


14 

292.95 

198.44 

TO 

484.57 

A 

1 1 

372. 86 

241.80 

TO 

664.84 

B 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581.48 

C 

5 

823.43 

449.79 

TO 

2089.93 
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SKYLAB nANNED 


SL2, SL3, AND SL4 CONBINED 


FUNCTIONS, (DUAL) 

SITE HAH 








SKYLAB 










*UNCT. 

IFAXL. 

HTBF 

90X 

CONFIDENCE INTERVAL 


t 


20 

204.06 

146.40 

TO 

307.94 

A 


5 

821.59 

448.79 

TO 

2085.26 

0 

USB 

9 

453.91 

283.02 

TO 

970.12 

n 

VHF 

1 

4116.67 

1374.28 

TO 

79935.31 

c 

USB 

14 

292.59 

198.19 

TO 

483.97 

c 

VHF 

2 

2058.33 

867.76 

TO 

11579.09 

D 


3 

1372.21 

653.85 

TO 

5035.64 

F 


3 

1372.21 

653.85 

TO 

5035.64 

II 


12 

341.36 

224.98 

TO 

591.61 

A 


1 

4116.67 

1374.28 

TO 

79935.31 

B 

USB 

12 

341.36 

224.98 

TO 

591.61 

B 

VHF 

1 

41 16.67 

1374.28 

TO 

79935.31 

C 

USB 

5 

820.05 

447.95 

TO 

2081.35 

C 

VHF 

1 

4116.67 

1374.28 

TO 

79935.31 

D 


1 

4116.67 

1374.20 

TO 

79935.31 

F 


1 

41 16.67 

1374.28 

TO 

79935.31 

III 


21 

188.94 

136.54 

TO 

281.99 

A 

USB 

5 

820.05 

447.95 

TO 

2001.35 

A 

VHP 

4 

1029. 16 

530.94 

TO 

3012.53 

5 


14 

284.59 

192.77 

TO 

470.73 

C 


14 

284.59 

192.77 

TO 

470.73 

TV 


32 

129.00 

97.90 

TO 

175.82 

A 


16 

228.69 

161.45 

TO 

353.85 

B 


IB 

228.69 

161.45 

TO 

353.85 

C 

USB 

13 

315. 10 

210.69 

TO 

532.72 

C 

UHF 

2 

2058.33 

867.76 

TO 

11579.89 

D 

USB 

18 

228.69 

161.45 

TO 

353.85 

D 

UHF 

18 

228.69 

161.45 

TO 

353.85 

F 

USB 

*> 

820.05 

447.95 

TO 

2081.35 

E 

UHF 

4 

1029. 16 

530.94 

TO 

3012.53 

F 


18 

228.69 

161.45 

TO 

353.05 

G 


18 

228.69 

161.45 

TO 

353.85 

V 


5 

820.05 

447.95 

TO 

2081.35 

A 


5 

820.05 

447.95 

TO 

2081.35 

B 


1 

4116.67 

1374.20 

TO 

79935.31 

C 


1 

41 16.67 

1374.28 

TO 

79935.31 



:;kylad nANNBD 


SL2, SL3, AND SL4 COMBINED 


FUNCTIONS , (DUAL) 

SITE HSK 




FIINCT. 

•FAIL. 

HTBF 

^ l\ 1 L An 

90% 

CONFIDENCE INTERVAL 

I 


26 

147.30 

109.69 

TO 

A 


13 

313.66 

209.72 

TO 

n 

USB 

5 

8 23.38 

449.76 

TO 

B 

VHF 

4 

1029.30 

531.01 

TO 

c 

USB 

15 

257.94 

176.78 

TO 

c 

VHF 

6 

686.19 

391.63 

TO 

D 


6 

686.19 

391.63 

TO 

F 


6 

686.19 

391.63 

TO 

IT 


11 

351.96 

228.25 

TO 

A 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

n 

USB 

7 

551.09 

326.93 

TO 

B 

VHF 

4 

1029.30 

531.01 

TO 

c 

USB 

5 

776.28 

424.04 

TO 

c 

VHF 

4 

1029.30 

531.01 

TO 

D 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

E 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

TIT 


49 

76.63 

61.50 

TO 

A 

USB 

5 

776.28 

424.04 

TO 

A 

VHF 

20 

199.98 

143.47 

TO 

B 


25 

164.33 

121.73 

TO 

C 


24 

171. 18 

126.09 

TO 

IV 


55 

67.43 

54.75 

TO 

A 


10 

408.61 

260.18 

TO 

B 


9 

454.01 

283.08 

TO 

c 

USB 

10 

387.16 

246 0.52 

TO 

c 

UHF 

8 

513.98 

31V. 73 

TO 

D 

USB 

9 

454.01 

283.06 

TO 

D 

UHF 

9 

454.01 

283.08 

TO 

F 

USB 

5 

776.28 

424.04 

TO 

E 

UHF 

20 

199,98 

143.47 

TO 

F 


22 

185.34 

134.84 

TO 

G 


9 

454.01 

283.08 

TO 

V 


13 

290.56 

199.63 

TO 

A 


5 

776.28 

424.04 

TO 

B 


1 

4117.23 

1374.47 

TO 

C 


7 

588. 16 

347.66 

TO 


210.22 

530.27 
20B9.80 

3012.94 

41 8.44 

1575.64 

1575.64 

1575.64 

627.59 
•INFINITT* 

1178.40 

3012.94 

1970.26 

3012.94 

•INFINITY* 

•INFINITY* 

98.60 

1970.26 

301.78 

236.37 

248.27 
85.47 

753.13 

870.31 

711.59 
1032.86 

870.31 

870.31 

1970.26 

301.78 

273.79 

870.31 
504,75 

1970.26 

79946.31 

1253.12 
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H 


I 


SKYLAP 

BANNED 

SL2, SL3, 

AND SL4 

COflBIHED 



fIJNCTTONS, (nilAL) 

SITE ^AD 








cirvr ftn 







3*1 1# A 1 ' 




PIJNCT, 

♦FAIL. 

HTRF 

9 ox 

CONFIDENCE INTERVAL 


T 


2B 

155.36 

115.08 

TO 

223.46 

A 


8 

513.13 

312.22 

TO 

1031.17 

n 

tISB 

7 

587.34 

147,17 

TO 

1251-38 

D 

VHF 

S 

823.43 

449.79 

TO 

2089.94 

c 

USB 

19 

204.76 

145.77 

TO 

312.72 

c 

VHF 

8 

514.64 

313.14 

TO 

1034.1 9 

D 


5 

823.43 

449.79 

TO 

2089.94 

K 


6 

6 86. 19 

391.63 

TO 

1575.64 

IT 


20 

194.56 

139.58 

TO 

293.60 

A 


3 

1372.40 

653.94 

TO 

5036.34 

B 

USD 

16 

243.21 

168.49 

TO 

387.79 

B 

VHP 

7 

588. 16 

347.66 

TO 

1253. 12 

c 

HSR 

7 

587.34 

347.17 

TO 

1251.38 

c 

VHF 

7 

588.16 

347.66 

TO 

1253.12 

p 


3 

1372.40 

653.94 

TO 

50 36.34 

E 


3 

1372. 40 

653.94 

TO 

5036.34 

III 


28 

145.46 

109.39 

TO 

204.67 

A 

USB 

7 

587.34 

347. 17 

TO 

1251.38 

A 

VH*f 

10 

411.71 

262. 15 

TO 

758.84 

B 


16 

254. 92 

176.61 

TO 

406.46 

C 


16 

255.31 

176.88 

TO 

407.09 



40 

96.32 

75.63 

TO 

127.59 

A 


8 

513.85 

312.66 

TO 

1032.61 

n 


7 

5R8. 16 

347.66 

TO 

1253.12 

c 

USB 

18 

216.18 

152.62 

TO 

334.50 

c 

UHF 

7 

588. 16 

347.66 

TO 

1253.12 

n 

USB 

8 

514.64 

313.14 

TO 

1034.19 

D 

UHF 

r 

588. 16 

347.66 

TO 

1253. 12 

V 

DSB 

7 

587.34 

347.17 

TO 

1251.38 

E 

UHF 

10 

411. 71 

262. 15 

TO 

758.84 

T? 


15 

271.91 

186.36 

TO 

44 1.11 



P 

514.64 

313. 14 

TO 

1034.19 

V 


8 

507. 11 

308.56 

TO 

1019.07 

A 


7 

587.34 

347. 17 

TO 

1251.38 

n 


3 

1372.40 

653.94 

TO 

5036.34 

c 


4 

1015.68 

523.98 

TO 

2973.07 


81 - 


II 


SKYLUB 8RNN15D 
PUNCTTOHS, (DUHL) 

SL2, SL3, 
SITE HL 

AND SL4 

COHBINED 






^ Lap 



POMCT 

» 

• 

•PAIL. 

HTBF 

90« 

CONPIDBMCB INTERVAL 

I 



14 

275.99 

186.94 

TO 


h 


5 

780.83 

426.52 

TO 


B 

USB 

1 

4109.25 

1371.81 

TO 


B 

VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 


C 

USB 

11 

362.95 

235.38 

TO 


C 

VHP 

1 

4053.75 

1353.28 

TO 


0 


5 

790.84 

431.99 

TO 


B 


6 

659.03 

376.13 

TO 

II 



8 

503.53 

306.37 

TO 


h 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 


B 

USB 

7 

583.24 

344.75 

TO 


B 

VHP 

1 

4062.75 

1356.28 

TO 


V. 

USB 

2 

2054.62 

866.20 

TO 


c 

VHP 

0 

H. A. 

1372.42 

TO 


0 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 


R 


0 

N.A. 

1372.42 

TO 

III 



21 

192.64 

139.21 

TO 


A 

USB 

2 

2054.62 

866.20 

TO 


A 

VHP 

5 

823.43 

449.79 

TO 


n 


13 

311.81 

208.49 

TO 


c 


14 

289.54 

196.12 

TO 

IV 



29 

111.59 

84.30 

TO 


A 


6 

549.41 

313.56 

TO 


B 


6 

549.41 

313.56 

TO 


C 

USB 

8 

502.40 

305.69 

TO 


C 

UHP 

11 

364.99 

236.70 

TO 


D 

USB 

6 

549.41 

313.56 

TO 


D 

UHP 

6 

549.41 

313.56 

TO 


E 

USB 

2 

2054.62 

866.20 

TO 


E 

UHP 

5 

823.43 

449.79 

TO 


F 


9 

366.27 

228.37 

TO 


r, 


7 

470. 92 

278.36 

TO 

V 



5 

802. 54 

4 38. 3 B 

TO 


A 


2 

2054.62 

866.20 

TO 


B 


0 

N. A. 

1372.42 

TO 


C 


3 

1340.24 

638.61 

TO 


456.50 
1981. flO 

79791.27 
•IHFIIIITY* 
647. IS 
78713.60 
2007.22 
1513.28 
101 1.86 
•INPISITir* 
1242.64 
78888.36 

11559.03 
•mpiiirTY' 
•IIIPI8ITY* 
•IMFIHITY* 

287.50 

11559.03 

2089.94 

527.16 

478.92 

155.99 

1261.56 

1261.56 

1009.60 

650.82 

1261.56 

1261.56 

11559.03 

2089.94 

702.11 

1003.33 

2036.91 

11559.03 

'INPINITY* 

4918.31 
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SKYLAB HAMNPD 


Sl2f SL3, AND SL4 COBBINED 


FUNCTIONS, (DUAL) SITE TBX 

SKYLAD 

PriNCT, »FATL. HTBF 90% CONFIDENCE INTERVAL 




IS 

2B4.55 

181, 11 

TO 

429.16 

A 


7 

588.16 

347.66 

TO 

1253. 12 

B 

lisp 

) 

1372.40 

653.94 

TO 

50 36.34 

B 

VHP 

1 

4117.2.3 

1374,47 

TO 

79946.31 

C 

USB 

14 

283.44 

191.99 

TO 

468.83 

c 

VHP 

4 

1029.30 

531.01 

TO 

3012.94 

D 


6 

662.94 

378.35 

TO 

1522.25 

R 


6 

662.94 

378.35 

TO 

1522.25 



8 

513.48 

312.43 

TO 

1031.85 

A 


1 

4117.23 

1374.47 

TO 

79946.31 

B 

USB 

7 

586.83 

346.87 

TO 

1250.29 

B 

VHP 

2 

2058.61 

867.88 

TO 

11581.49 

C 

USB 

3 

1372.40 

653.94 

TO 

5036.34 

C 

VHP 

1 

4117.23 

1374,47 

TO 

79946.31 

D 


1 

41 17.23 

1374,47 

TO 

79946.31 

F 


1 

4117.23 

1374.47 

TO 

79946.31 



33 

1 24.75 

95.78 

TO 

170,45 

A 

USB 

3 

1372.40 

653.94 

TO 

5036. 34 

A 

VHF 

R 

514.64 

313.14 

TO 

1034. 19 

B 


25 

164.67 

121.98 

TO 

236.86 

C 


25 

164.67 

121.98 

TO 

236.86 



37 

109. 13 

84.93 

TO 

146.33 

A 


10 

404.75 

257.72 

TO 

746,0 1 

P 


1 1 

367.95 

238.62 

TO 

656.10 

C 

USB 

10 

410.78 

261,56 

TO 

757.12 

c 

UHF 

7 

588. 16 

347,66 

TO 

1253. 12 

D 

USB 

12 

337.29 

222.30 

TO 

584.55 

n 

UHF 

10 

404.75 

257.72 

TO 

746.01 

F 

USB 

3 

1372.40 

653.94 

TO 

5036.34 

E 

UHF 

8 

514.64 

313. 14 

TO 

1034. 1 9 

F 


18 

224.85 

158.74 

TO 

347.92 

0 


10 

404.75 

257.72 

TO 

746.01 



6 

686.19 

391.63 

TO 

1575.64 

A 


3 

1372. 40 

653.94 

TO 

5036.34 

B 


1 

41 17.23 

1374.47 

TO 

79946.31 

C 


4 

1029.30 

531.01 

TO 

3012.94 
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SKYLAn MANNRD 


SL2, SL3, AND 5L4 COBDTNED 


FUNCTIONS, (DlJAt) SITE VAN 

SKTLAB 

PUNCT. IPAIL. I1TBF 90K CONFIDENCE INTERVAL 



10 

373.28 

237.68 

TO 

608.0 1 

A 

3 

1357. 15 

646.67 

TO 

4980.37 

B USB 

4 

1017.86 

525. 1 1 

TO 

2979.46 

D VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY' 

C USB 

8 

466.60 

283.91 

TO 

937.66 

C VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY' 

D 

3 

1269.71 

605.01 

TO 

4659.50 

B 

3 

1269.71 

605,01 

TO 

4659.50 


5 

808.19 

441.46 

TO 

2051.24 

A 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY' 

P USB 

5 

808. 19 

441.46 

TO 

2051.24 

B VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY* 

C USB 

4 

1017.86 

525. 1 1 

TO 

2979.46 

C VHP 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY* 

D 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY* 

R 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY* 


18 

218,21 

154.05 

TO 

337.64 

A USB 

4 

1017.86 

525.11 

TO 

2979.46 

A VHP 

4 

1003.67 

517.79 

TO 

2937.94 

B 

10 

407.61 

259.54 

TO 

751.29 

C 

10 

407.61 

259.54 

TO 

751.29 


21 

186.36 

134.67 

TO 

278.13 

A 

4 

1029. 30 

531.01 

TO 

3012.94 

n 

B 

514.49 

313.04 

TO 

1033. ?8 

C USB 

5 

804.45 

439.42 

TO 

2041.75 

C UHF 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY* 

n USB 

5 

823.43 

449.79 

TO 

2089.94 

D UHF 

4 

1029.30 

531.01 

TO 

3012.94 

E USB 

4 

1017.86 

525.11 

TO 

2979.46 

E UHF 

4 

1003.67 

517.79 

TO 

2937.94 

P 

8 

513.89 

312.68 

TO 

1032.69 

r, 

4 

1029.30 

531.01 

TO 

3012.94 


7 

577.17 

341.16 

TO 

1229.69 

A 

4 

1017.86 

525.11 

TO 

2979.46 

B 

0 

N.A. 

1372.42 

TO 

•INFINITY' 

C 

3 

1361.99 

648.98 

TO 

4998.13 



